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PARTS CATALOG 

This microfiche contains 1 catalog for the following models: 


Year & Model 
Color 
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Engine No. Range 
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'90 ZX1100-C1 


GRID NO. 


This grid covers: 

Publications 


A-2 


Year & Model 

Owner's Manual 

A&P Manual 

Service Manual 

ft [\ I i r* n q 

General 

Supplement 

Basic 

Supplement 

iviicroTicne 

1990 ZX1100-C1 

99922-1543-01 

99923-1267-01 (W.Germany only) 

99947-1043-01 (France only) 

99931-1064-02 

99939-1184-01 

99924-1098-02 

99924-1127-51 

99917-1418-02 


GRID NO. 


This grid covers: 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 


A-3 


PARTS LIST INTRODUCTION 

This parts catalog lists parts and sub-assemblies provided as spare parts. 

When it becomes necessary to replace parts always use KAWASAKI GENUINE PARTS Strict inspection assures 
quality and performance of KAWASAKI GENUINE PARTS. 

1. HOW TO ORDER PARTS 

When ordering parts be sure to use the catalog for the correct model and year of the vehicle. Include the 
following items exactly as listed in this catalog on your parts order. 

Part Number 
Part Name 
Color Code 

Specify the color using both color code (which is part of the part number) and name when ordering 
painted parts. 

Example: 51001 -5074-H8 TANK-COMP-FUEL. EBONY 

Parts not shown disassembled in the illustrations of this parts catalog are not sold separately; only the complete 


units or next higher assemblies illustrated, are supplied, as spare parts. 

2. EXPLANATION OF PARTS CATALOG FORMAT 



A. Year & Model Title 

This title describes the year(s) and model(s) contained in this catalog. 

B. Part Group Title 

A representative name for the group of parts illustrated on this page. 

C. Reference Number 

The reference number is listed on the illustration and parts list. It is the link between the illustration and 
the parts list. 

D. Part Number 

The number assigned to a part for the purpose of parts ordering. 

1) Part Number (Old Structure) (New Structure) 

00000 - 000 - 00 00000 - 0000 - 00 
1 Color Code 

' Production Number 1 

Function Code 


2) Standard Hardware Number 
000 0 0000 

1 Size Number 

‘ Material or Surface Treatment Code (Alphabet) 

Item Number 

E. Description 

Describes the main function of the part and includes data such as size, number of teeth, color, etc. 


List of Abbreviations 


(+) 

Plus 

FR ... 


PR 


(-) 


G 

Gram 

REF .... 


& 


HEX 


RH 


2ND ... 


ID = . 


RPM ... 

.. Revolutions Per Minute 

3RD .... 


KPH 


RR 


4TH .... 

Fourth 

L 


STD ... 


A 


L = ... 


T 


ALT .... 


L/.... 


T = 


AR 


LH ... 


U/S ... 


ASSY. 


LWR 


UPP ... 


CA 

Cut Away 

MM 

. Millimater 

V ... 

Volt 

CNT ... 


MPH 


W 


COMP 

Complete 

O/S . 


W/ 

With 

D 


OD = 

Outside Diameter 



F. 

Quantity 






Specifies how many of a 

part are 

required at the indicated position on the illustration. 

G. 

Year & Model 






indicates which parts are 

used for 

a specific vehicle year and 

model. 


H. 

Additional Information 






Additional Information is shown as follows: 

1) (OPTION) Part is not installed as original equipment, but is available separately. 

2) (RACING USE ONLY) Part is to be used for closed course racing only on this vehicle. 

3) (OFF-ROAD USE ONLY) Part is for off-road use only on this vehicle. 

4) (LOCAL PROCUREMENT ITEM) Part is Obtainable from a local source. No part number is listed. 

5) Technical relationships between old part numbers and new part numbers are shown as follows: 
INTERCHANGE - Old part or new part can be used. 

SUBSTITUTE - New part replaces old part. Old part cannot be used in place of new part. 

6) Mid-Year part number changes on a vehicle are noted by engine or frame number references. 

( - KZ400DE001 181 ) •Affected units are from beginning of model year produc- 

tion up to and including this engine number. 

(KZ400D-0081 1 1 - ) •Affected units are from this frame number to the end of 

model year production. 

(KZ200DE000181 — KZ200DE018888) •Affected units are in this engine number range. 

I. Specification Code 

Identifies the vehicle market or country for which the part applies. If no spec code is listed, the part is 
used for all markets covered by this catalog. 


Spec Code 

Specification 

'90 





Cl 





AR 

Austria 

O 





EU 

Europe(General) 

o 





FR 

France 

o 





GR 

Greek 

o 





IT 

Italy 

o 





NR 

Norway 

o 





SD 

Sweden 

o 





SP 

Spain 

o 





ST 

Switzerland 

o 





UK 

United Kingdom 

0 





WG 

West Germany 

0 
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ZX1100-C1 


Left Side View 





Right Side View 
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COLOR COMBINATION PARTS LIST 

ZX1 100-C1 


Color: Ebony/Metallic Sonic Blue (HD) (1/2) 

ZX1100-C1 

Part No. 

T ' ' - — Spec. Code 

Description " - — 1 

'90 

AR 

EU 

FR 

GR 

IT 

NR 

SD 

SP 

ST 

UK 

WG 



1101 2-1 750-GD 

CAP, FORK, G. GRAY 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



1 4024-1 867-HD 

COVER, TAIL, EBONY/BLUE 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



31064-1 11 4-GD 

PIPE-COMP, SIDE FRAME, G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

o 



32043-1 344-GD 

BRACKET-STAND, SIDE,G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



321 60-1 108-GD 

FRAME-COMP, G. GRAY 

o 

X 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



32160-1 11 7-GD 

FRAME-COMP, G. GRAY 

X 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

o 

X 

X 

X 



33001-1 351-GD 

ARM-COMP-SWING, G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



34024-1 249-GD 

STAND-SIDE,G.GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



35004-1 255-H8 

FENDER-FRONT, RR, EBONY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



35004-1 275-H8 

FENDER-FRONT, FR, EBONY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



3501 1-141 7-GD 

STAY, STEP HOLDER, RH.C.GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

o 



3501 1-1 520-GD 

STAY, STEP HOLDER, LH,G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 



3501 1-1 521-GD 

STAY, RR,LH,G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



35011-1 522-GD 

STAY, RR,RH,G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 



36010-5356-HD 

COVER-SIDE, LH, EBONY/BLUE 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

0 

0 

o 



3601 0-5357-HD 

COVER-SIDE,RH, EBONY/BLUE 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



41 073-1 463-GE 

WHEEL-ASSY, FR,G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



41 073-1 464-GE 

WHEEL-ASSY,RR,G.GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



41080-1219-CM 

DISC, RR, SILVER NO.1 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 



41 080-1 284-FF 

DISC, FR,LH,C. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

o 



41 080-1 285-FF 

DISC, FR, RH.C.GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



42033-1 133-GD 

COUPLING-ASSY, RR HUB, G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

o 



43007-1 140-GD 

ROD-TORQUE, G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

o 



43034-1 090-GD 

HOLDER-BRAKE, REAR CALIPER, GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

o 




o • Applicable, x : Not applicable 
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COLOR COMBINATION PARTS LIST 

ZX1 100-C1 


Color: Ebony/Metallic Sonic Blue (HD) (2/2) 

2X11 OO-CI 

Part No. 

^Description ~ _____Spec 1 Code^ 

'90 

AR 

EU 

FR 

GR 

IT 

NR 

SD 

SP 

ST 

UK 

WG 



43041 -1328-FE 

CALIPER-ASSY r RR f M.F.GRAY 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



43041 -1395-FE 

CALIPER-ASSY, FR r LH, GRAY 

o 

0 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



43041 -1396-FE 

CALIPER-ASSY, FR,RH, GRAY 

0 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 



44001-1750-10 

FORK-FRONT, BLACK 

0 

o 

o 

0 

o 

o 

a 

o 

o 

o 

o 



44005-1305-10 

PIPE-LEFT FORK OUTER, BLACK 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

-o 

o 

o 

o 



44006-1302-10 

PIPE-RIGHT FORK OUTER, BLACK 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



44039-1 200-GD 

HOLDER-FORK UPPER, G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



4601 2-1 21 5-GD 

HOLDER-HANDLE, LH,G. GRAY 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



4601 2-1 21 6-GD 

HOLDER-HANDLE, RH,G. GRAY 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 



46075-1 091 -H8 

GRIP,TAIL,EBONY 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



51 003-51 62-H8 

TANK-COMP-FUEL, EBONY 

o 

o 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 



51003-51 63-H8 

TANK-COMP-FUEL, EBONY 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 



53001-1 596-MA 

SEAT-ASSY, DUAL,BLACK 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 



53003-1 231-MA 

LEATHER, SEAT, BLACK 

0 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 



55028-1 240-H8 

COWLING, FR,LH, EBONY 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 



55028-1 241 -H8 

COWLING, FR,RH, EBONY 

o 

o 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 



55048-541 9-H8 

COWLING. ,UPP,EBONY 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 



55048-5420-HD 

COWLING. ,LWR,LH, EBONY/BLUE 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 



55048-5421 -HD 

COWLING. ,LWR,RH, EBONY/BLUE 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 



56001 -1386-H8 

MIRROR-ASSY, LH, EBONY 

o 

X 

X 

o 

X 

o 

o 

X 

o 

X 

o 



56001 -1387-H8 

MIRROR-ASSY, RH, EBONY 

o 

X 

X 

0 

X 

o 

o 

X 

o 

X 

o 



56001-1 390-H8 

MIRROR-ASSY,LH, EBONY 

X 

o 

o 

X 

o 

X 

X 

o 

X 

o 

X 



56001 -1 391 -H8 

MIRROR-ASSY, RH, EBONY 

X 

o 

o 

X 

o 

X 

X 

o 

X 

o 

X 



5601 9-1 08-GW 

PAINT, 1/12L,M.S. BLUE 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

o 



5601 9-1 08-H8 

PAINT, 1 /1 2L, EBONY 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

0 

o. 

o 




O • Applicable, x : Not applicable 
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This grid covers: 


COLOR COMBINATION PARTS LIST 


ZX1 100-C1 


Color: Metallic Canyon Silver/Luminous Rouge VIF (HE) (1/2) 


Part No. 


Description 


Spec. Code 


ZX1100-C1 

'90 

AR 

EU 

FR 

GR 

IT 

NR 

SD 

SP 

ST 

UK 

WG 



0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



0 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



o 

X 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



X 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

o 

o 



0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

o 

o 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

0 



o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



0 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

X 

0 

o 

o 



o 

0 

o 

0 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

o 

0 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

0 

o 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

o 

o 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

o 

o 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

o 

o 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

0 

o 

0 




1 1 01 2-1 750-GD 
1 4024-1 867-HE 
31064-1 11 4-GD 
32043-1 344-GD 
32160-1 108-GD 

321 60-1 117-GD 
33001-1351-GD 
34024-1 249-GD 
35004-1 255-HB 
35004-1 275-HB 

3501 1-1417-GD 
3501 1-1 520-GD 
3501 1-1521-GD 
3501 1-1 522-GD 
3601 0-5358-HE 

36010-5359-HE 
41 073-1 463-GE 
41 073-1 464-GE 
41080-1219-CM 
41 080-1 284-FF 

41 080-1 285-FF 
42033-1 133-GD 
43007-1 140-GD 
43034-1 090-GD 


CAP, FORK, G. GRAY 
COVER, TAIL.SILVER/ROUGE 
PIPE-COMP.SIDE FRAME, G. GRAY 
BRACKET-STAND, SIDE, G. GRAY 
FRAME-COMP, G. GRAY 

FRAME-COMP, G. GRAY 
ARM-COMP-SWING, G. GRAY 
STAND-SIDE, G. GRAY 
FENDER-FRONT, RR,L.ROUGE 
FENDER-FRONT, FR,L.ROUGE 

STAY, STEP HOLDER,RH,C.GRAY 
STAY, STEP HOLD ER,LH,G. GRAY 
STAY,RR,LH,G.GRAY 
STAY,RR,RH,G.GRAY 
COVER-SIDE, LH, SILVER/ROUGE 

COVER-SIDE,RH, SILVER/ROUGE 
WHEEL-ASSY, FR,G. GRAY 
WHEEL-ASSY, RR,G. GRAY 
DISC, RR, SILVER NO.1 
DISC, FR,LH,C. GRAY 

DISC, FR,RH,C. GRAY 
COUPLING-ASSY, RR HUB, G. GRAY 
ROD-TORQUE, G. GRAY 
HOLDER-BRAKE, REAR CALIPER, GRAY 


O : Applicable, x : Not applicable 
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COLOR COMBINATION PARTS LIST 

ZX1 100-C1 


Color: 

Metallic Canyon Silver/Luminous Rouge VIF (HE) (2/2) 

ZX1100-C1 

Part No. 

^Description ~ ' — Spec. Code 

'90 

AR 

EU 

FR 

GR 

IT 

NR 

SD 

SP 

ST 

UK 

WG 



43041 -1328-FE 

CALIPER-ASSY, RR.M.F.GRAY 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

O 

o 

o 



43041-1 395-FE 

CALIPER-ASSY, FR,LH, GRAY 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



43041 -1396-FE 

CALIPER-ASSY, FR,RH;GRAY 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



44001-1750-10 

FORK-FRONT, BLACK 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



44005-1305-10 

PIPE-LEFT FORK OUTER, BLACK 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

0 



44006-1302-10 

PIPE-RIGHT FORK OUTER, BLACK 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



44039-1 200-GD 

HOLDER-FORK UPPER, G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



4601 2-121 5-GD 

HOLDER-HANDLE, LH,G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



4601 2-1 21 6-GD 

HOLDER-HANDLE, RH,G. GRAY 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



46075-1 091 -HB 

GRIP,TAIL,L. ROUGE 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



51 003-51 64-HB 

TANK-COMP-FUEL, L. ROUGE 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

X 



51003-51 65-HB 

TANK-COMP-FUEL, L. ROUGE 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 



53001 -1596-MA 

SEAT-ASSY, DUAL, BLACK 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



53003-1 231 -MA 

LEATHER.SEAT, BLACK 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



55028-1 240-HB 

COWLING, FR,LH,L.ROUGE 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

0 



55028-1 241 -HB 

COWLING, FR,RH,L.ROUGE 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



55048-5422-HB 

COWLING. ,UPP,L. ROUGE 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



55048-5423-HE 

COWLING. ,LWR,LH, SILVER/ROUGE 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



55048-5424-HE 

COWLING. ,LWR,RH, SILVER/ROUGE 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



56001 -1386-HB 

MIRROR-ASSY,LH,L. ROUGE 

o 

X 

X 

o 

X 

o 

o 

X 

o 

X 

o 



56001 -1387-HB 

MIRROR-ASSY,RH,L.ROUGE 

o 

X 

X 

o 

X 

o 

o 

x 

o 

X 

o 



56001 -1390-HB 

MIRROR-ASSY,LH,L.ROUGE 

X 

o 

o 

X 

o 

X 

X 

x 

X 

o 

X 



56001 -1 39 1 -HB 

MIRROR-ASSY,RH,L.ROUGE 

X 

o 

o 

X 

o 

X 

X 

x 

X 

o 

X 



5601 9-1 08-GA 

PAINT, 1/1 2L,M.C. SILVER 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 



5601 9-1 08-HB 

PAINT, 1 / 1 2L,L. ROUGE 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

X 

o 

o 

o 




O : Applicable, x : Not applicable 


( 


( 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Engine 


GRID /VO 


This grid covers: 

Pictorial Index 


B-1 



This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


This grid covers: 

Pictorial Index 


B-2 



GRID NO. 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Engine 


C-1 


This grid covers: 

Pictorial Index 



This catalog covers: 

' 90 ZX1100-C1 Engine 


GRID A 10 


This grid covers: 

Pictorial Index 


C-2 



This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


This grid covers: 

Pictorial Index 


D-1 



D-6 


Oil Pump (2/2) 


D-7 


Generator 


D-8 


Ignition Coil 



This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


This grid covers: 

Pictorial Index 


D-2 




This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 


This grid covers: 

Pictorial Index 


GRID NO. 

E-2 



This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Chassis 


This grid covers: 

Pictorial Index 


GRID NO. 

F-1 





F-6 

Rear Master Cylinder 

F-7 

Rear Caliper 

F-8 


Handlebar 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Pictorial Index 


F-2 



This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 


This grid covers: 

Pictorial Index 


GRID NO, 

G-1 



This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Pictorial Index 


G-2 



This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Pictorial Index 


H-1 



This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Pictorial Index 


H-2 


GRID NO . 


This grid covers: 

Cylinder Head 


) 




This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


Q 



t 

— 92150 


<2>— 92022A 


B-3 


Eiin 


921 50C 





Quantity-ZX1 1 00 

Part No. Description 

Spec Code 

'90 





Cl 






11004 11004-1201 
110C8 11008-1233 
11009 11009-1461 
1 1 009 A 11009-1726 
11C46 11046-1150 


GASKET-HEAD 
HEAD-COMP-CYLINDER 
GASKET, 14X19. 5X1. 4 
GASKET, 14X20X10 
BRACKET, CAMSHAFT, #9 


1 

1 

T 

i 

i 


11009 



1 1 046 A 11046-1151 
16065 16065-1210 

490C2 49002-1097 

51044 51044-1094 

92002 92002-1756 

92C02A 92002-1778 
920G29 92002-1943 

92004 92004-1181 

92005 92005-1168 

92022 92022-1591 


BRACKET, CAMSHAFT, *10 

HOLDER-CARBURETOR 

GUIDE-VALVE 

TUBE- ASSY 

BOLT, 6X40 

BOLT, SOCKET, 6X1 6 
BOLT, 1 0X1 64 
STUD, 8X22 
FITTING 

WASHER, 10. 5X20X1. 6 


1 

4 

AP 

1 8 

8 

4 

R 

1 

4 



92 022 A 92022-1720 
92042 92043-1262 

92043 A 92043-1263 
92055 92055-1401 

92066 92068-006 

I 

I 


WASHER, 1 1 . 5X20. 5X1 .6 6 
PIN, 4. 2X6X12 2 
PIN, 6. 2X8X14 18 
RING— 0,43.7X1 .9 4 
PLUG, 12X25 


AR,EU,FR,GR, I T , N R , S D , S P , UK , WG 3 
ST 4 


921 50 921 50-1075’ BOLT, 11X164 6 
92150A 92150-1076 BOLT, 6X148 2 
92150B 92150-1077 B OLT, 9 AN J 0 , 1 2X40 . 5 1 
92150C 92150-1078 BOLT 2 
921 70 92037-1997 CLAMP 1 


92170A 92170-1160 CLAMP 

921709 92170-1161 CLAMP 

670 67092015 0 PING,15MM 


1 

2 


1 


DEC. 5,198° 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


B-4 


% 


Ell 12 


(ST) 



92043—8 


11009A 



11009 


92002A 
#—92055 


0 — 92043 

1 1009A 11009A 

1 1 009A (j^ 


This grid covers: 

Cylinder Head Cover 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 






1100° 

11009-1724 

3ASKET,HEAD COVER 


1 

11009a 

1100°-1725 

GASKET, S D ARK PLUS 


4 

110099 

11009-1*57 

L 

S ASKET * PEED VALVE 

ST 

2 

11012 

11012-1532 

L 

CA°, REED VALVE 

ST 

2 

12021 

12021-1053 

L 

VALVE-ASSY-REED 


2 

14024 

14024-1628 

L 

COVER, HEAD 

ST 

1 

1 4024 A 

14024-1 645 

L 

COVER, HEAD 
AR,EU,FR,GR, 

IT,NR,SD,SP,UK,WG 

1 

92002 

92002-1068 

1 

BOLT, 6X22 

ST 

4 

92002 A 

92002-1504 

BOLT, HEAD COVER 


6 

92043 

92043-1264 

°IN, 8. 2X10X1 4 


4 

92055 

92055-1352 

RING-O, HEAD COVER 

BOLT 

6 


2 


NOV. 17,198° 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


El 120 



92002A- 


11005 




92033 


GRID NO. 


This grid covers: 

Cylinder/Piston 


B-5 


Ref. 

No. 




Quantity-ZXI 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 







Cl 






11005 

11005-1615 

CYLINDER-ENGINE 

1 

11007 

11007-1114 

LINER-CYLINDER 

4 

11009 

11009-1847 

GASKET* CYLINDER BASE 

1 

13001 

13001-1342 

PISTON-ENGINErSTD 

L 

1 3002 

13002-1058 

PIN-PISTON 

4 

1 3008 

13008-1127 

RING-SET-PIST0N*STD 

4 

92002 

92001-1 899 

BOLT * 6X38 

2 

920C2A 

92002-1138 

BOLT * 6X30 

i 

92022 

92022-304 

WASHER*6.2X1 1 XI 

*> 

92033 

92033-1099 

RING-SNA*>, 20. 5X1. 2 

8 

92043 

92043-1264 

PIN*8. 2X10X1 4 

2 

92043A 

92043-1279 

P I N* 1 1 .5X1 4X14 

2 

92055 

92055-1465 

RING-0,82. 6X2.4 

4 

130 

130C0610 

BOLT- FLANGED *6X10 *BLACK 

2 


FEB 


1 OOQ 


This catalog covers: 

'90ZXn00-C1 Engine 


This grid covers: 

Air Filter (1/2) 


GRID A/Q, 

B-6 


E1130 





Quantity-ZX1 100 

Part No. Description 

Spec Code 

'90 





Cl 






11011 

11011-1318 

CASE-AIR FILTER, DIRT SIDE 

1 

1 1 01 1 A 

11011-1325 

CASE-AIR FILTER/CLEAN SIDE 



L 

_ CT 

1 

110119 

11011-1326 

CASE-AIR FILTER, CLEAN SIDE 



L 

AR,EU,FR,GR,IT,NR,SD,S P ,UK,WG 

1 

11013 

11013-1188 

element-air filter 

1 

13070 

13070-1230 

GUIDE, AIR FILTER 

4 

14037 

14037-1130 

SCREEN, AIR DUCT 

1 

14069 

14069-1051 

BREATHER 

1 

14073 

14073-1419 

DUCT, CARBURETOR 

4 

14073A 

14073-1420 

DUCT, AIR INTAKE 

1 

14073B 

14073-1421 

DUCT, AIR FILTER 

1 

16126 

16126-1144 

VALVE, AIR SWITCH 



L 

ST 

1 

32150 

32150-1568 

PIPE 

1 

49064 

49064-1055 

FILTER-AIR 

1 

92005 

92005-1017 

FITTING, T US E,T-TY P E 



• L 

ST 

1 

92005 A 

92005-1208 

fitting 

1 

92015 

92015-1640 

NUT, WELL, 5MM 

1 

92027 

92027-1166 

COLLAP 

1 

92037 

92037-147 

CLAMP, TUBE 

2 

92037A 

92037-1972 

CLAMP, TUBE 

4 

92037b 

92037-213 

CLAMP, TUBE 

1 

92055 

92055-1434 

R ING-O, 67. 7X3.1 

4 

92059 

92059-1032 

TUBE, 4X9X1 90 



L 


2 

92059A 

92059-1230 

TUBE, FUEL, 4X9X140 



1 

CT 

1 

92059B 

92059-1551 

TUBE 

1 

92059C 

92059-1907 

TUBE 



L 


2 

92066 

92066-1211 

PLUG, DRAIN 

1 

92066A 

92066-1306 

PLUG 

4 

92066B 

92066-1324 

PLUG 

3 

92071 

92071-1028 

GROMMET, AIR FILTER 



! 


1 

92071 A 

92071-1165 

GROMMET 

1 

92072 

92072-1195 

BAND,L=1 85 

1 

92075 

92075-1903 

DAMPER, BATTERY BAND 

1 

92093 

92093-1310 

SEAL, AIR DUCT 

1 


$ — 92170C 


4 


FEB. ^,1990 


This catalog covers: 

'90ZXn00-C1 Engine 


This grid covers: 

Air Filter (2/2) 


GRID NO. 

B-7 


E1130 



Ref. 

No. 




Quantity-ZX1 1 00 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 

1 





• 

Cl 

1 




92150 92150-1363 B0LT,5Y16 * 

92170 92170-1060 CLAMP 4 

92170A 92170-1148 CLAMP 1 

92170B 92170-1149 CLAMP 1 

92170C 92170-1191 CLAMP 1 

92190 92190-1076 TUBE, VA LVE-A I R FILTER 

I ST 1 

921 90A 92190-1077 TUBE,BLOWBY 1 

92190B 92190-1100 TUBE, CLEAN SIDE 1 

92190C 92190-1101 TUBE, DIRT SIDE 1 

92190D 92190-1103 TUBE, 8X1 2X685 1 

92190E 92190-1120 TUBE, 1 5X20X1 000 1 

92190F 92190-1151 TUBE, AIR FILTER 1 

130 130G0612 B0LT- C LANGED,6X12 1 

1 30A 1 30G0620 BOLT-FLANGED, 6X20 1 

1 30B 1 30 J 061 0 BOLT-FLANGED 1 

220 220B0620 SCREW-PAN-CROS, 6X20, WHITE 2 

220A 220C0520 SCREW-PAN-CROS 1 

224 224B0630 S CREW-PAN-WP-CROS 3 

2 24A 224C0514 S CREW-PAN-WP-CROS , 5X1 4 2 

702 702 A07325 TUBE-RUBBER 1 


■92066 
921 70C 


5 


FEB. 7 , 1 °90 


This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Engine 


This grid covers: 

Muffler 


GRID NO. 

B-8 



Ref. 




Quantity-ZXl 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 

1 



No. 


Cl 

i 




11009 

11009-1 840 

GASKET, EXHAUST PIPE HOLDER 

4 

1 1 009 A 

11009-1888 

G ASKET, MUFFLER CONNECTING 

1 

1 8001 

18001-1788 

MUFFLER, LH 



L 

_ AR,EU,GR,IT,NR,SD,SP,ST,UK,WG 

1 

18001 A 

18001-1799 

MUFFLER, LH 



L 

_ __ FR 

1 

18069 

18069-1054 

HOLDER-EXHAUST PIPE 

8 

18090 

18002-1942 

BODY- COM P-MUFFLER,RH 



L 

EU,FR,GR,IT,NR,SD,SP,UK 

1 

18090A 

18090-1063 

body-comp-muffler,rh 



L 

S T 

1 

18090B 

18090-1070 

BODY-C0M D -MUFFLER,RH 



L 

AR,WG 

1 

92002 

92002-1939 

BOLT, 10X55 

2 

92015 

92015-1380 

NUT, LOCK, 8MM 

8 

9201 5 A 

9201 5-1749 

NUT,CAP,10MM 

2 

92022 

92022-1355 

WASHER, CUP TYPE, BLACK 

2 

92027 

92027-1134 

COLLAR, L=14 

1 

92037 

92037-1 537 

CLAMP, POWER CHAMBER 

1 

92075 

92075-01 5 

DAMPER 

1 

92075 A 

92075-1446 

DAMPER 

1 

92092 

92092-1013 

BUSHING-RUBBER, MUFFLER 

u 

92160 

92160-1007 

DAMPER 

1 

132 

1 32G0835 

BOLT-FLANGED-SMALL 

1 


6 


C EB 


7 , 1 °90 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


B-9 


This grid covers: 

Valve (1/2) 


92144B 


£1210 



49078A 



16007 

16007A- 
92049- 


12005 




49078 


49078A 


Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


Quantity-ZX1 100 

'90 





Cl 






1 2004 
12005 
12009 
12011 
1 2016 

1 2020 

12020A 

16007 

16007A 

49078 

49078 A 
92025 
92025 A 
920258 
92025 C 

92025D 
92025E 
92025 F 
92025G 
92025H 

920251 
92025 J 
92025K 
92025L 
92025*1 


1 2004- 
12C0 C - 
12009- 

12011 - 

12016- 

12020 - 
12020 - 
1 6007- 
1 6007- 
49078- 

49078- 

92025- 

92025- 

92025- 

92025- 

92025- 

92025- 

92025- 

92025- 

92025- 

92025- 

92025- 

92025- 

92025- 

92025- 


■1 093 
•1148 
■1058 
■1051 
■1081 

■1062 
■1063 
■1143 
•1 1 44 
■1089 

-1090 
■1870 
•1871 
-1 872 
■1 873 

-1874 
-1 8 7 5 
-1876 
-1 877 
-1878 

-1879 

-1880 

-1881 

-1882 

-1883 


92025N 92025-1884 
920250 92025-1885 
92025P 92025-1886 
92025Q 92025-1887 
92025R 92025-1888 

92 025 S 92025-1889 
92025T 92025-1890 
9 2025 U 92025-1982 
92025V 92025-1983 
92025W 92025-1^84 

92025 X 92025-1985 
92049 92049-1218 
92144 92144-1254 
9 21 44 A 921 44-1 255 
921449 92144-1256 


valve-intake 

VALVE-EXHAUST 
RETAINER-VALVE S 3 RING 
COLLET 
AR"-R0CKER 

SHAFT-ROCKER, INTAKE 
SHAFT-ROCKER, EXHAUST 
SEAT-S D RING,12.U16.2X0.5 
SEAT-S D RING,1 7.5X23. 8X0. 5 
SPRING-ENGINE VALVE, INNER 

SPRING-ENGINE VALVE, OUTER 
SHIM,T=2. 00 
SHI"I,T=2.05 
SHI«1,T=2.10 
S H I , T = 2 . 1 5 

SHIM,T=2. 20 
SHIW,T=2.25 
SHIM,T=2.30 
SHIM,T=2.35 
SHIM,T=2. 40 

SHIM,T=2.43 
SHI*,T=2. 50 
SHIM,T=2. 55 
S HI M, T = 2 . 60 
SHTH,T=2. 65 

SHTM,T=2. 70 
SHI*!, T = 2.75 
SHIM,T=2. 80 

SHIM, T=2. 85 

SHIN, T=2. 90 

SHI*1,T = 2.95 
SHIM,T=3. 00 
SHT"!,T = 2. 425 
SHIW,T=2. 475 
SHIM, T = 2. 525 

SHI"I,T = 2. 575 
SEAL-0TL, VS958.558 
SPRING, ROCKER ARM, LONG 
S PRING, ROCKER A»*l, SHORT 
SPRING 


1 6 
32 
16 

1 

1 

16 
1 6 
16 

16 

AR 

AR 

AR 

A D 

AR 

AR 

AR 

AR 

AP 

AR 
AR 
A ° 
A® 
AP 

AR 
A 0 
AR 
A D 
A D 

AP 

AP 

AR 

AR 

AR 

AR 

16 

* 

4 


NOV. 17, 1989 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


B-10 


This grid covers: 

Valve (2/2) 


92144B 



49078A 



16007 

16007A 


12005 




49078 


49078A 


02180 92180-1058 

O2180A 92180-1059 


SHIM, T=2. 375 
SHIM, T=2. 625 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






AP 

AR 


NO V. 1 7 ,1 930 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Engine 


GRID NO. 


B-1 1 




12053B 


92002 



92002 



This grid covers: 

Camshaft/Tensioner 


Ref. 

No. 

Part No. 

Description Spec Code 

Quantity-ZX1 100 

'90 



Cl 


1 I 

11009 

11009-1558 

G ASKET, TENSIONER 

1 

12046 

1 2046-1 1 1 2 

SPROCKET* CAMSHAFT * 34T 

2 

12048 

12048-105^ 

TENSIONEP-ASSY 

1 

12053 

12053-1241 

GUTDE-CHAIN*FP 

1 

12053A 

12053-1242 

GUIDE- CHAIN*RR 

1 

120539 

12053-124? 

GUTDE-CHAIN*U pD 

1 

49118 

491 18-1063 

C A*S HAFT- C0M p * EXHAUST 

1 

491 1 8 A 

491 1 8-1076 

CAMSHAFT-C0MP*INT AKE 

1 

92001 

92003-205 

90LT*FLANGED*6Xl1 

4 

92002 

92002-1 796 

90LT*S0CKET*6Xl 2 

X 

92022 

92022-1533 

WASHER *5 . 2X1 9X2 

2 

92027 

92027-1763 

COLLARS. 2X10. 5X1 5.6 

1 

92057 

92057-1255 

CHAIN*CAWSHAFT 

1 

130 

1 30G0535 

90L T -FLANGED*8X35 

1 

132 

1 32 J062 t ' 

9 0LT- FLANGED- SMALL 

2 


9 


NO V . 1 T < 1 0 p 3 


This catalog covers: 

' 90 ZX1100-C1 Engine 



92028 C/ D/E- 


92028/ A/B 


This grid covers: 

Crankshaft 


GRID A 10. 

B-1 2 




Quantity-ZX1 100 

Part No. Description 

Spec Code 

'90 





Cl 






1 2046 

12046-1084 

SPROCKET, 21T 

1 

1 3031 

13031-1305 

CRANKSHAFT-COMP 

1 

1 3251 

13251-1091-KK 

R0 D- ASSY- CON NECTI NG*K 

4 

92015 

92015-1559 

NUT* C0NNE CTI NG ROD 

8 

92022 

92022-1633 

WASHER*B. 5X36X4 

1 

92023 

92028-1100 

9USHING*CRANKSHAFT*BLUE 

AR 

92028A 

92028-1101 

B US HING*CRANKS HAFT* BLACK 

AR 

920289 

92028-1102 

9USHING* CRANKSHAFT *9R0WN 

A D 

92028 C 

92028-1272 

9USHING*CRANKSH AFT* BLUE 

A P 

92028D 

92028-1273 

9 USHING* CRANKSHAFT* BLACK 

AR 

92028E 

92028-1274 

BUSHING *CRANKSHAFT*9R0WN 

AR 

92028 F 

92028-1 591 

BUSHING* CONNECTING R0D*BLACK 

AP 

92028 G 

92028-1592 

BUSHING*CONNECTING R0D*BLUE 

AR 

9202SH 

92028-1593 

BUSHING*CONNECTING R0D*WHITE 

AR 

92057 

92057-1 209 

CHAIN*GENERATOR 

1 

92150 

921 50-1362 

90LT*C0NNECTING R OD *9MM 

8 

130 

130G0825 

BOLT-FLANGED *8X25 

1 

555 

555A0410 

P IN-S “RING 

1 


10 


NOV. 17, 1089 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GR JR . N Q -. This grid covers: 

B-1 3 Balancer 


480 







132A 


92026C 


13234 





Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 






Cl 


1 



1 2046 

12046-1083 

SPROCKET, GENERA T 0R 

1 

13041 

13041-1092 

3 ALANCER 

1 

1 3061 

13061-1183 

30SS, SPROCKET 

1 

13061 A 

13061-1264 

BOSS 

1 

13107 

13107-1105 

SHAFT 

1 

13168 

131 68-1236 

LEVER /BALANCER 

1 

13194 

13194-1067 

CLUTCH-ONEWAY 

1 

13234 

13234-1072 

SHAFT-COMP, 3ALNCEP 

1 

16085 

1 6085-1 1 7 3 

SEAR, ONEWAY CLUTCH 

1 

1 6085 A 

16085-1223 

GEAR, BALANCER 

1 

42034 

42034-1055 

COUPLING 

1 

42 034 A 

42034-1056 

COUPLING 

1 

92002 

92002-1 7 96 

BOLT, SOCKET, 6X12 

6 

92022 

92022-1517 

WASHER, 6X1 9.5X2 

1 

92022 A 

92Q22-151 8 

WASHER, 8X22X3 

1 

92022P 

92022-1519 

WASHER, 1 6X26X2 

1 

92022 C 

92022-225 

WASHER, 25. 3X32X0. 5 

2 

92026 

92026-1 213 

SPACER, 21 . 3X24.3X1 . 5 

T 

92026A 

92026-1223 

SPACER, 21 .3X26X1 

2 

920265 

92026-1265 

SPACER 

i 

92 026 C 

92026-1271 

SPACER 

i 

92046 

92046-1 022 

BEARING -NE ED LE,K253020S 

i 

92046 A 

92046-11 05 

BEARING-NEEDLE, K21X25X1 7V2 

2 

92046B 

92046-1109 

3EARING-NEEDLE,RNA49C3 

1 

92046 C 

92046-1155 

3EARING-NEEDLE 

1 

92048 

92048-1068 

RACE* ONEWAY CLUTCH 

1 

92049 

92049-1 1 74 

SEAL-OIL, S192705 

1 

92075 

92075-1 7 09 

DAMPER, BALANCER 

5 

92075 A 

92075-1790 

DAMPER* COUPLING 

4 

92075B 

92075-1810 

DA"PER, COUPLING 

4 

112 

112G0616 

BOLT-UPSET 

1 

115 

115G0820 

B0L T - SMALL-UP SET 

1 

132 

1 32 J 061 6 

BOLT-FLANGED-SMALL 

1 

1 3 2 A 

132JO620 

30LT-FLANGED-SMALL 

1 

315 

315G1600 

NUT-HEX-FINE 

1 

480 

480 J 2500 

CIRCLIP-TYPE-C*25MM 

1 

601 

601 A6203 

BEARING-BALL, *6203 

1 


11 


NOV. I 7 ,1 


This catalog covers: 

'90 ZX1 1 00-C1 Engine 


GRID NO. 


This grid covers: 

Clutch 


B-14 





Quantity-ZX1 100 

Part No. Description 

Spec Code 

'90 





Cl 






13048 

13048-1007 

CA*-DAMi>ER 

1 

13087 

13087-1121 

HUB-CLUTCH 

1 

13088 

13088-1083 

PLATE-FRICTION 

9 

13089 

13089-1092 

PLATE-CLUTCH 

fl 

13091 

13091-1041 

HOLDER/CLUTCH SPRING 

6 

13091A 

13091-1042 

HOLDER/ DAMPER SPRING, RH 

1 

13091B 

13091-1043 

HOLDER, DAMPER SPRING, LH 

1 

13095 

13095-1216 

HOUSING-COMP-CLUTCH 

1 

13107 

13107-1266 

SHAFT/CLUTCH 

1 

13116 

13116-1102 

ROD-PUSH/ CLUTCH 

1 

13116A 

13116-1140 

ROD-PUSH/CLUTCH 

1 

131 87 

131 87-1069 

PLATE-CLUTCH OPERATING 

1 

13231 

13231-1067 

RELEASE-ASSY-CLUTCH 

1 

13256 

13256-1052 

PISTON 

1 

16085 

16085-1235 

GEAR/OIL PUMP/37T 

1 

43056 

43056-1052 

BREATHER-BRAKE 

1 

43057 

43057-1001 

CAP-BREATHER 

1 

92002 

92002-1344 

BOLT/ 6X25 

2 

92015 

92015-1555 

NUT/20MM 

1 

92022 

92022-1114 

WASHER /TOOTHED/ 25X40X5 

1 

9 20 22 A 

92022-1221 

WASHER/CLUTCH THRUST 

1 

92022B 

92022-1463 

WASHER/15. 1X29X1 . 0 

1 

92026 

92026-1043 

SPACER/ 50X70X3. 5 

1 

92026A 

92026-1202 

SPACER/CLUTCH 

1 

920269 

92026-1263 

SPACER/CLUTCH RELEASE 

1 

92026C 

92026-1306 

SPACER/25X45X2.0 

1 

92026D 

92026-1307 

SPACER/25X62X2.0 

1 

92033 

92033-1029 

RING-SNAP 

1 

92033A 

92033-1177 

RING-SN4P/50MM 

1 

92046 

92046-1052 

BEARING -N E ED LE/ AX Kl 102 

1 

92046A 

92046-1200 

BEARING-NEEDLE/ K5 50X62X1 8 

1 

92049 

92049-1165 

SEAL-OIL/ PISTON 

1 

92081 

92081-1115 

SPRING/CLUTCH DAMPER 

12 

921 43 

92143-1429 

COLLAR/ CLUTCH 

1 

921 44 

921 44-1084 

SPRING/CLUTCH RELEASE 

1 

921 44 A 

92144-1473 

SPRING/ CLUTCH 

6 

120 

120Q0625 

BOLT-SOCKET, 6X25 

6 

132 

1 32 J 0680 

BOLT- PLANGED-SM ALL 

1 

12 


FEB. 7,1990 



This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


E1361 







13260 



92015 


92200 


B 

480 A 

~ Bn 1326X 
~ 92028A 


13129 


92022A 


GRID NO 


This grid covers: 

Transmission 


C-3 


Ref. 




Quantity-ZXI 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 






13127 

13127-1196 

SHA p T-TRANS w ISSI0N IN°UT,15T 

1 

1312? 

131 23-1174 

SHAFT-TRANSMISSION OUTPUT 

1 

13129 

13129-1534 

GEAR, OUTPUT L0W,42T 

1 

1 3 1 29 A 

13129-1665 

SEAR, INPUT 5 TH , 25 T 

1 

13129B 

13129-1666 

GEAR, INPUT T 0 P, 2? T 

1 

13144 

13144-11 62 

S BROCKET- OUT D UT, 1 7t 

1 

13260 

13260-1120 

GEAR, INPUT 2 N 0 , 1 9 T 

* 1 

1 3260 A 

13260-1121 

GEAR, INPUT 3RDS4TH,22T&24T 

1 

132609 

13260-1137 

GEAR, OUTPUT 2ND,3?T 

1 

1 32 60 C 

13260-1138 

GEAR, OUTPUT 3RD,35T 

1 

13260D 

13260-1139 

GEAR, OUTPUT 4 TH ,3 2T 

1 

13260E 

13260-11 40 

GEAR, OUTPUT 5TH,30T 

1 

1 3 260 F 

13260-1141 

GEAR, OUTPUT T0P,?9T 

1 

92015 

92015-1210 

NUT , 20MM 

1 

92022 

92022-1077 

WASHER, TOOTH ED, 25X35. 5X1 . 5 

2 

92022A 

92022-1728 

WASHER, TOOTH ED, 28X4 0X1 .8 

2 

92022B 

92022-212 

WASHER, 22. 3X35X1. 6 

2 

92022 C 

92024-069 

WAS HER, TOOTH ED, 30 .5X38X1 

1 

92023 

92028-1124 

BUSHINS, TO° GEAR 

1 

92028 A 

92028-1363 

BUSHING, OUTPUT 3RD&4TH 


92033 

92033-025 

RING-SNAP, 20X25. 5X1 .2 

2 

92045 

92045-1186 

3EARING-3ALL 

2 

92046 

92046-031 

BEARING-NEEDLE, FWF-22301 4 

2 

92048 

92048-1052 

RACE, INPUT SHAFT 

1 

92048 A 

92048-1053 

RACE, 30X38X1 5 

1 

92143 

92143-1431 

COLLAR 

1 

92200 

92200-1 060 

WASHER, TOOTH ED, 23. 9X45X1.0 

1 

480 

480J2800 

circlip- t ype-c,2?mm 

2 

4 80 A 

480 J 2°00 

C I RCL I ° 

7 

600 

600A0500 

BALL-STEEL, 5/32" 

7 


1 3 


NOV. 17,1 08? 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


This grid covers: 

Change Drum/Shift Fork 


13140 E1362 




C-4 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






13001 130^1-1334 H OLD E R , NEUTR A L 1 

13001 A 1 3091 -1 656 H OLD E9 ✓ C H ANG E DP'J* 1 

1 31 40 1 31 40-1188 POPK-SHIPT 1 

131 40 A 1 31 40-1 1 89 FORK-SHI^T 

131 409 13140-1 1 90 F 0 °K- S H I C T 1 

13239 13239-1163 D RUM-ASSY-CH ANGE 1 

14014 14014-1059 PL ATE-PO S I T I ON, CH ANG E DRUM 1 

49047 49047-1055 R0D-SHIF T 1 

92002 92002 - 1 77 8 3 0LT, S 0CXET, 6X1 6 2 

92043 92042-014 P I N, D 0 WEL, 4X1 5 . 8 5 

92043 A 92042-020 *> IN, DOWEL, 4X1 7. 8 1 

92045 92045-1045 9 E AR I NG-9 A LL , 1 6005 ( NTN ) 1 

221 221B0645 S C R EW- C S K- C ROS , 6X 45 1 

5 51 5 51 AO 40 3 P IN-D OWEL, 4X 8 1 


( 


( 


1 4 


NOV. 1 7 ,1°39 


This catalog covers: 

'90 ZX1 1 00-C1 Engine 





GfflP /VO. This grid covers . 

C-5 Gear Change Mechanism 


El 370 

Ref. 




Quantity-ZX1 1 001 


Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 

1 




13161 

13161-1155 

LEVER-COMP-CHANGE SHAFT 

1 

1316? 

131 65-1120 

PAWL 

1 

13236 

13236-1103 

LEVER-COMP, GE AR POSITION 

1 

1 3 236 A 

13236-1216 

LEVER-COMP, GEAR POSITION 

1 

1 3 242 

13242-1 242 

LEVER-ASSY-CHANGE ,30SS 

1 

1 3242 A 

13242-1283 

LEVER-ASS Y-CHANGE , D EDAL 

1 

39113 

39110-1015 

ROD-ASSY-TIE, CHASGE LEVER 

1 

92001 

92001-1455 

30LT/RETURN SPRING 

1 

92004 

92004-1 1 64 

STUD, CHANGE PEDAL/ P IV0T 

1 

92015 

92015-1175 

NUT 

1 

92022 

92022-1593 

WASHER, 1 2. 5X22X1 . 2 

2 

92 022 A 

92022-1772 

WASHER/13. 3X1 8X1 

1 

92026 

92026-094 

SRACER/6. 3X12X1 .0 

2 

92026 A 

92026-1217 

SPACER 

2 

92033 

92033-1175 

RING-SNAP/TYPE-E/10MM 

1 

92081 

92031-1742 

SPRING 

1 

92144 

92144-1029 

SPRING 

4 

92 1 44 A 

92144-1074 

SPRING/CHANGE p ED A L RETURN 

1 

921449 

921 44-1523 

SORING, GEAP POSITION 

1 

92160 

921 60-1036 

DAMPER, CHANGE PEDAL 

1 

130 

130S0620 

90LT-RLANGED,6X20 /3LACK 

1 

1 7 2 

17260614 

BOLT-STUD, 6X1 4 

2 

311 

311 60600 

NU T -H EX , 6M ¥ 

2 

311 A 

311 J060? 

N U T -H E X 

1 

4 80 

4 50 J 1 3 0 0 

C IRCLIP-TVRE-C/13MM 

1 


15 NO V. 1 7 / 1 989 


This catalog covers: 

'90ZXT100-C1 Engine 


This grid covers: 

Crankcase 



O— 670B 


GRID NO. 

C-6 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 






11009 

11009-1376 

GASKET, 12. 4X17X1 . 5 

4 

1 205? 

12053-1189 

GUIDE-CHAIN 

1 

140C1 

14001-1073 

SET-CRANKCASE 

1 

14013 

14013-1005 

RING-POSITION, T = 1 .98 

2 

14014 

14014-1056 

PLATE-POSITION 

i 

14014A 

14014-1101 

PLATE-POSITION 

1 

32033 

32033-1201 

pi°e,main gallary 

1 

32033A 

32033-1202 

P I °E 

1 

32150 

321 50-1033 

P I ° E 

1 

32150A 

32150-1660 

PI°E,0IL 

1 

39.170 

39170-1058 

TENSI0NER-C0*P 

1 

92002 

92001-1 871 

BOLT, BANJO, 1 2X23 

2 

92002 A 

92002-1563 

BOLT, 6X12 

1 

92002P 

92002-1609 

BOLT, 6X25 

1 

92022 

92022-1517 

WASHER, 6X19. 5X2 

1 

92027 

92027-1079 

C0LLAR,6.2X8.1X1 5 

1 

92037 

92037-1539 

CLAMP, WIRING HARNESS 

1 

92043 

92042-016 

PIN, DOWEL, 6X16 

2 

92043A 

92042-031 

PIN, DOWEL, 12X14 

2 

92043B 

92043-1037 

PIN, DOWEL, 10X14 

2 

92043C 

92043-1281 

PIN, BALANCER 

1 

92055 

92055-1136 

RING-0, 25. 7X2. 4 

1 

92055 A 

92055-11 46 

RING-0 

1 

92066 

92066-1096 

PLUG, MAIN GALLERY, 18X9, BLACK 

1 

92066 A 

92066-11 61 

PLUG, 25X8 

1 

92075 

92075-1785 

DAMPER, PIPE 

1 

920 81 

92081-1668 

SPPING 

1 

92144 

92081-1971 

SPRING 

1 

92150 

92150-1364 

BOLT, 9X9^1 

2 

92190 

921 90-1118 

TUBE, BREATHER 

1 

92200 

92200-1037 

WASHER, 9. 5X1 8X1 .2 

2 

132 

132G0612 

BOL T - FLANGED-SMALL 

3 

132A 

132G0630 

bolt-flanged-small 

2 

172 

172G0616 

BOLT-STUD, 6X1 6 

1 

410 

410B0600 

W ASHER- PLAIN-SMALL,6MM 

1 

411 

411 F0600 

WASHER- PL AIN, 6M*, BLACK 

1 

670 

670B1 506 

0 PING,6MM 

1 

6 70 ft 

67CD1 509 

0 RING,9*M 

3 

6709 

670D201 6 

0 PING,16MM 

4 


16 DEC. 5,1989 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID A 10 


This grid covers: 

Crankcase Bolt Pattern 


£1412 


C-7 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






Upper Case 



920C2 92001-1*09 
9 2002 A 92002-1054 
920C2B 92002-1306 
92002C 92002-1308 
9 2002 D 92002-1654 


BOLT, 6X38 
BOLT, 6X55 
BOLT, 6X85 
BOLT, 8X63 
BOLT, 6X120 


? 

1 

1 

2 

3 


92150 92150-1140 
92150A 92150-1364 
92150B 92150-1365 
92150C 92150-1367 
92200 92200-1037 


BOLT, 6X115 
BOLT, 9X90 
BOLT, 9X1 40 
BOLT, 7X38 
WASHER, 9. 5X1 8X1.2 


3 

6 

3 

1 


9 22 00 A 92200-1063 WASHER, 5. 5X1 6X1 .2 


Lower Case 


92002 



17 


DEC 


5,1989 


Th is catalog covers: 

' 90 ZX1100-C 1 Engine 


GRID NO. 


C-8 


This grid covers: 

Engine Cover 


E1431 



Ref. 




Quantity-ZX1 1 00 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






11009 

11009-1860 

GASKET, CLUTCH COVER 

1 

1 1 009 A 

11009-1863 

GASKET, COVER, LH 

1 

11009B 

11009-1982 

GASKET 

1 

11009C 

92065-058 

GASKET, 10. 5X1 6X1 , DRAIN PLUG 

1 

13151 

131 51-1007 

SWITCH-COM°, NEUTRAL 

1 

14024 

14024-1721 

COVER, LH 

1 

14024A 

14024-1925 

COVER, SOUND ARRESTER 

1 

14024B 

14024-1956 

COVER, TRANSMISSION 

1 

14024C 

14025-1979 

COVER, SOUND ARRESTER 

1 

14026 

14026-11 57 

COVER-CHAIN 

1 

14032 

14032-1194 

COVER-CLUTCH 

1 

16115 

16115-1009 

C A D -0 IL FILLER 

1 

32033 

32033-1204 

PI°E, CLUTCH COVER 

1 

52005 

52005-1057 

GAUGE, OIL LEVEL 

1 

92002 

92001-1855 

BOLT, BANJO, 8X20 

1 

92002A 

92002-1343 

BOLT, 6X20 

2 

92002B 

92002-1345 

BOLT, 6X40 

4 

92002C 

92002-1449 

BOLT, 6X10 

3 

92002D 

92002-1541 

BOLT, 6X10 

4 

92037 

92037-1069 

CLAMP, WIRING HARNESS 

2 

92043 

92042-007 

PIN, DOWEL, 6. 3X8X1 4 

4 

92049 

92049-1017 

SEAL-OIL, SD-81 87 

1 

92049A 

92049-1070 

SEAL-OIL, AE2343F0 

1 

92049B 

92049-1186 

SEAL-OIL, TBl 3205 

•1 

92055 

92055-049 

RING-0,31 .5X2.6 

1 

92055A 

92055-1146 

RING-0 

1 

92066 

92066-1163 

PLUG, COVER 

1 

92075 

92075-1666 

DAMPER, CHAIN 

1 

92160 

92160-1209 

DAMPER, SOUND ARRESTER 

1 

132 

1 32 J 0620 

BOLT-FLANGED-SMALL 

R 

1 32 A 

132J0625 

BOL T -PLANGED-SMALL 

9 

1 32B 

1 32 J 0635 

BOLT-FLANGED-SMALL 

1 

1 32 C 

132J0640 

BOLT- FLANGED-SMALL, 6X40 

1 

1 32 D 

132 J0650 

BOLT-FLANGED-SMALL 

3 

1 32 E 

132J0655 

BOLT- FLANGED- SMALL, 6X5 5 

2 

1 32 f 

1 32 J 0680 

BOLT- FLANGED-SMALL 

1 

220 

220B0510 

SCREW-PAN-CROS 

1 


18 


F E 9 . 7,1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Engine 


GRID NO. 


C-9 



This grid covers: 

Breather Body/Oil Pan 


Ref. 




Quantity-ZX1 1 00 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 




No. 

Cl 



1 


11009 11009-1861 
11009A 11009-1944 
11009B 92065-097 


13169 

131 60-1967 

14070 

14070-1072 

16165 

16165-1053 

26011 

26011-1371 

27010 

27010-1155 

49034 

49034-1087 

920C2 

92002-1344 

92002A 

92002-1345 

92037 

92037-1539 

92062 

92062-011 

92066 

92066-1^74 

92066 A 

92066-1342 

92170 

92170-1188 

92170A 

92170-1189 

132 

1 32E0625 

1 32 A 

132J0625 

1 32B 

1 32 J 0640 

235 

235B0610 

671 

671 S25 90 


GASKET, BREATHER BODY 
GASKET, OIL PAN 
GASKET, 12X22X2*DRAIN PLUG 
PLATE, BREATHER 
BODY-BREATHER 

SE°ARAT0R,0IL 

WIRE-LEAD 

SWITCH, OIL PRESSURE 

PAN-OIL 

BOLT, 6X25 

BOLT, 6X40 

CLAMP, WIRING HARNESS 
N0Z7LE, BLACK 
PLUG* 01 L DRAIN, 12X15 
PLUG, OIL LINE, 1/8X7 

CLAMP, OIL TUBE 
CLAMP, OIL TUBE 
BOLT- FLANGED-SMALL 

bolt-flanged-small 

30L T - FLANGED-SMALL, 6X40 

SCREW-PAN-WP-CROS 
0 RING,90MM 


1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 


19 


DEC. 1 2 , 1 0 8° 



This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 




Engine 


G ^ ID N °- , This grid covers 

C~ 1 Q Fuel Pump 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 




No. 


Cl 



1 



13091 13091-1512 
270C2 27002-1065 
49019 49019-1055 
49040 49040-1061 
92075 92075-1853 

92170 92170-1185 
921 70 A 92170-1201 
92190 92190-1153 
921 90 A 92190-1155 


HOLDEP 

RELAY-ASSY 

FILTER-FUEL 

pump-fuel 

DA"PER/FUEL FILTER 

CLAMP /FUEL PUMP 

CLAMP 

TU9E 

TU9E 


1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 


20 


DEC. 12/1989 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


This grid covers: 

Carburetor (1/4) 


C-11 


15001/A-D 



Ref. 




Quantity-ZX1 1 00 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






1 71 68 
131 83 

1 3 1 83 A 

13168-1405 

13183-1321 

13183-1323 

1 

LEVER/STARTE& 

PLATE /CARBURETOR/ STAY 
PLATE/FITTING 

UK 

1 

1 

4 

13183B 

13183-1452 

L 

PLATE/RH 


1 

13183C 

13183-1453 

L 

PLATE/LH 

UK 

1 

13183D 

131 83-1592 

PLATE/STARTER CABLE 


1 

131 83E 

13183-1606 

PLATE/TH90TTLE CABLE 


1 

150C1 

1 5001-1*^9 

L 

CARBURETOR-ASSY 


1 

15001 A 

15001-1580 

L 

CARBURETOR-ASSY 


1 

1 5 001 B 

15001-1582 

L 

CARBURETOR-ASSY 

AR/WG 

1 

1 5001 C 

15001-1584 

L 

CARBURETOR-ASSY 
EU/FR/GR 

/IT/NR/SP 

1 

1 5001 D 

15001-1657 

L 

CARBURETOR-ASSY 


1 

15010 

15010-1087 

L 

CARBURETOR /LH /OUTS IDE 

AR/WG 

1 

1 501 QA 

15010-1088 

L 

CARBURETOR/LH/INSIDE 

AR/WG 

1 

1 5 0 1 0B 

15010-1089 

L 

CARBURETOR/RH/INSIDE 

AR/WG 

1 

15010C 

15010-1090 

L 

CAR3URET0R/RH /OUTS IDE 

AR/WG 

1 

15010D 

15010-1091 

L 

C ARBURETOR/LH/OUTSIDE 

ST 

1 

1 501 0E 

15010-1092 

L 

C ARRURETOR/LH/INS IDE 

ST 

1 

1 5 01 0 F 

15010-1093 

L 

CARBURETOR/RH/INSIDE 


1 

150106 

15010-1094 

L 

C ARBURETOR/RH/OUTSIDE 

ST 

1 

1 5 01 OH 

15010-1095 

L 

C ARBURETOR/LH/OUTSIDE 

SD 

1 

150101 

15010-1096 

L 

C APBURETOR/LH/INSIDE 

SD 

1 

1 501 0 J 

15010-1097 

L 

CARBURETOR/RH/INSIDE 


1 

1 5 0 1 0K 

15010-1098 

L 

C ARBURETOR/RH/OUTSIDE 


1 


21 


DEC. 12/1929 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


C-1 2 


This grid covers: 

Carburetor (2/4) 



1 5001/A-D 

I 


^ 92170A 

x^2059Al © 
^92170AUy$ 

92170A 92170A 

, 92059 1® 92059 L© 

92170AUJW 92170ALO 


92015 


92001-f 
92190G^ 92 ° 81 < 

920098 ^2> fl 

13183D^<\/ 92037 , 
? 92143-Q 92081 B 

^W92055A 

fe^ 92005B ^>'115 
C92055A 92055 



5010C/G/K/0/S 



Ref. 

No. 

Part No. 

Description 

15010L 

15010-1103 

L 

CA°BURETOR,LH,i 

15010* 

15010-1104 

L 

CARBURETOR, LH, 

1 5 01 ON 

15010-1105 

L 

CARBURETOR, RH, 

150100 

15010-1106 

L 

CARBURETOR, RH, 


Spec Code 


Quamity-ZX1 100 

'90 





Cl 






15010° 15010-1107 
L 


15010G 

1 5 0 1 0R 

1 50 1 0S 

16021 

92001 


15010- 

15010- 

15010- 

16021- 

92001- 


1108 
L 

1109 
L 

1110 

L 

1131 

1998 


92005 92005-1108 

L 

92 0 05 A 92005-11 19 
L 

92005B 92005-1125 
920C5C 92005-1157 
L 

92005 D 92005-11 79 
L 


92005E 92005- 
92005 F 92005- 
920C5G 92005- 
92005H 92005- 
92009 92009- 


9 2009 A 

92009° 

92015 

92022 

92022A 


92009- 
92009- 
9201 5- 
92022- 
92022- 


1191 

L 

1192 
L 

1193 

L 

1200 

L 

1262 

1365 
1446 
1259 
1199 
14 8 0 


92037 92077-1194 


22 


EU,FR,GR,IT , N R , S° 


EU,FR,GR,IT,NR,SP 1 


EU,FR,GR,IT,NR,S° 


EU,FR,GR,IT,NR,SP 
CARBURETOR, LH, OUTSIDE 


UK 


CARBURETOR, LH, INSIDE 
CARBURETOR, RH, INSIDE 
CARBURET0R,RH, OUTSIDE 


SCREW-THROTTLE STOP 
BOLT ^THROTTLE ADJUST 


FITTING, t-tY°E 
FITTING, t-jy°E 
FITTING 
FITTING 
SCREW 

SC°EW,5X1 0 
SCREW, 4X18 
NUT, FLANGED, 5NR> 

WASHE°,6.1 XI 1X0. 8, POLYACETAL 
WASHER, PLAIN, STO° SPRING 

CL*MP/ T U9E 


DEC. 1 2,19?o 


UK 1 


UK 1 
1 


FITTING, FUEL, T-TYPE 

AR,EU,FR,GR, IT,NR,SD,S P ,ST,WG 
FITTING, t -TY°E 

UK 

FITTING, t-TY°E 
FITTING 

AR,EU,FR,GR, IT , N R , S D , S ° , ST , WG 

FITTING, T-TYOE 

UK 


UK 

UK 

UK 

UK 



This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


C-13 


This grid covers: 

Carburetor (3/4) 


15001/A-D 



92170A 
^92059AI ,© 

' 92170AU^ 

'J? 

92170A % 92170A 

"92059 1® 92059 I.® 

92170ALo^ 92170AL^ 


92015 


921 90G 

6 s » 

13183D-«£^ 92037 -q= 
©92143-Q 92081 B 

92001 -y 



^92005B jP 11501 OC/G/K/O/S 

92055A fe 55 ^ 

>055 ^ XJ 

^ 13183B 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 




No. 

Cl 

1 





92C55 

92955A 


92055-1004 
L 

92055-1223 
I 


PINC—0 

AR,EU,*R,GP,IT,NR,SD,SP,ST,WG 4 
RING-0, FUEL FITTING 

AP,EU,PR,GP,IT,NR,SD,S P ,ST,WG * 

U< 12 


920559 

1 

92055-1427 

1 

RING-0, 4. 5X1 . 5 

92055C 

92055-1454 

L 

PING-0 

92059 

92059-1Q76 

1 

TUBE, 4X10X59 

92059A 

92059-1077 

L 

TUBE, 4X1 0X70 

92081 
920 81 A 
°20 81 B 
92143 

92081-1 620 
92081-1621 
92081-1622 
92143-1265 

SPRING, THROTTLE ADJUST U p P 
SPRING, THROTTLE ADJUST LWR 
SPRING, THROTTLE ADJUST C NT 
COLLAR, 4X5. 2X9. 6 

92144 

92150 

92170 

92144-1518 

92150-1211 

92170-1051 

L 

L 

SPRING, STARTER LEVER 

EiOLT, 5X305 

CLAMP, T URE 

AR,EU, c R,GR,IT,NR,SD,S p , 

92170A 

92170-1054 

L 

CLAMP, TUBE 

92190 

92190-1030 

1 

TUBE,L=200 

921 9C A 

92190-1031 

{_ 

TUBE , L = 1 2 5 

921 90P 

92190-1032 

L 

TUBE, L=40 

921 90C 

92190-1033 

l 

TU°E,L=25 

92190D 

92190-1043 

l 

TUBE, 4X10X80 

921 90E 

92190-11 57 

TUBE, STARTER S p RING 

921 90 F 

92190G 
921 90H 

921 90-1161 

1 

92190-11 62 
92100-11 65 

L 

TUBE, 7. 3X12. 5X127 

AR,EU, p R ,GR,IT,NR,SD,SP 

TUBE , 7 X1 1 XI 70 

TUBE,L=110 

921 9CT 

92190-1167 

1 

TU D E, 7 .3X12. 5X6 7 

220 

220D0514 

S CREW-°AN-CROS 

23 


DEC.1?,1°89 


UK 

UK 

UK 


UK 5 
UK 20 
UK 2 

UK 2 

UK 1 

UK 1 

UK 1 
1 


UK 1 
8 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Engine 


GRID NO. 


C-14 


This grid covers: 

Carburetor (4/4) 


1 5001 /A — D 



Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


Quantity-ZXI IQOj 


'90 1 



Cl I 




223 2 23 COM 4 

L— 


SCPEW-°AN-WS-CROS 


UK 6 


24 


DEC. 12/198° 


This catalog covers : 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


D-3 



This grid covers: 

Carburetor Parts (1/2) 


Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


Quantity-ZX1 100 

'90 




Cl 


i 



11012 

11012-1675 

CAP/DRAIN SCREW 

4 

13091 

13091-1698 

HOLDER/NEEDLE JET 

4 

14041 

14041-1100 

COVER-COMP/MIXING 



L 

AR,EU/FR/GR/IT,NR/SD/SP/ST,WG 

4 

1 4041 A 

14041-1102 

COVER-COMP/MIXING 



l 

UK 

4 

16007 

16007-1117 

SEAT-SPRING/VALVE 

4 

16009 

16009-1621 

NEEDLE-JET, N60U 

4 

16012 

16012-1051 

CAP-STARTER PLUNGER 

4 

16012A 

16012-1052 

CA D -STARTER PLUNGER 

4 

16014 

16014-1064 

SCREW-PILOT AIR 

4 

16016 

16016-1061 

PLUNGER/STARTER 

4 

16030 

16030-1007 

VALVE-FLOAT 

4 

16030A 

16030-1069 

SEAT VALVE/FLOAT 

4 

16031 

16031-1070 

FLOAT 

4 

16035 

16035-1055 

JET-AIR/LEAK 

4 

16126 

16126-1237 

VALVE/VACUUM 



L 


4 

16126A 

16126-1247 

VALVE/VACUUM 



L 


4 

16126B 

16126-1249 

VALVE, VACUUM 



L 

AR,WG 

4 

16126C 

16126-1252 

VALVE/VACUUM 



L 

SD 

4 

16126D 

16126-1256 

VALVE/VACUUM 



L 

ST 

4 

49019 

49019-3707 

FILTER- FUEL/ STRAINER 

4 

92009 

92009-1549 

SCREW, 4X4. 4 

15 

92009A 

92009-1550 

SCREW, 4X8 

4 

92009B 

92009-1551 

SCREW, DRAIN 

4 

92022 

92022-1003 

WASHER, PLAIN 

4 

92037 

16044-007 

CLAMP, FLOAT VALVE 

4 

92043 

92043-1207 

PIN, FLOAT 

4 

92055 

92055-1002 

RING-0, PILOT ADJUST 

4 

92055A 

92055-1425 

RING-0, VALVE SEAT 

4 

92055B 

92055-1426 

RING-0, FLOAT CHAMBER 

4 

92063 

92063-1330 

JET-MAIN, #150 

4 


(RACING 

USE ONLY) 


92063A 

92063-1331 

JET-MAIN, tfl 52 

4 


(RACING 

USE ONLY) 


92063B 

92063-1332 

JET-MAIN, 0155 

4 


25 


FEB. 7/1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


This grid covers: 

Carburetor Parts (2/2) 


D-4 



92009 


161 26/A - D 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






92063C 92063-1344 J ET-M AI N, #1 5 8 4 

(RACING USE ONLY) 

92063D 92063-1345 J ET-m AI N, #1 60 4 

(RACING USE ONLY) 

92064 92064-1119 J ET-p I LOT/ #3 8 4 

92066 92066-1051 PLUG, PILOT AIR SCREW, 6. 9X2 

L ST 4 

92081 92081-1761 S PR I NG , STA RT E R PLUNGER 4 

92144 92144-1349 SPRING, PILOT AIR SCREW 4 

92144A 921 44-1535 S PR I N G , TH R OTT LE VALVE 4 

220 220D0408 S CREW-PAN-CROS 4 

2 20A 220D041 0 SCREW-PAN-CROS 

L UK 10 


L AR,EU,FR,GR,IT,NR,SD,SP,ST,WG 16 


( 




26 


FEB. 7,1090 


This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


This grid covers: 

Oil Pump (1/2) 


D-5 


92009 


16085 



14043 


670C — © 

92O43C--0 : f' — 92055 ■ 

132A -J IfriA #- 132 

W * 1 92001 

a r 92002 

92002 — I 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






1 3091 

13091-1274 

HOLDER, OIL FILTER 

1 

13091 A 

13091-1333 

HOLDER, PUMP GEAR 

1 

13107 

13107-1236 

SHAFT, OIL PUMP 

1 

131 69 

13169-1313 

PLATE, OIL FILTER 

1 

14024 

14025-1422 

COVER, OIL FILTER, F. BLACK 

1 

1 4 043 

16111-003 

FILTER, OIL 

1 

16082 

16082-1096 

PUMP-ASSY-OIL 

1 

16085 

16085-11 03 

GEAR, OIL PUMP ,3 5T 

1 

16126 

161 26-1108 

VALVE, OIL FILTER 

1 

16130 

16130-1001 

VALVE-ASSY-RELIEF 

1 

16142 

161 42-1038 

COVER-PUMP, LH 

1 

1 61 42 A 

16142-1089 

COVER-PUMP, rh 

1 

16154 

16154-1007 

ROTOR-PUMP 

1 

1 61 54 A 

16154-1078 

ROTOR-PUMP 

1 

32099 

32099-1083 

CASE, OIL FILTER 

1 

49065 

49065-1063 

FILTER-OIL 

1 

52010 

16099-003 

ELEMENT-OIL FILTER 

1 

92001 

92001-11 05 

BOLT, FLANGED, 6X38 

1 

920C2 

92002-1431 

BOLT, 6X33 

7 

92009 

92009-1360 

SCREW, 6X1 6 

2 

92C22 

92022-1012 

WASHER, 20. 5X30X1 

1 

9 2022 A 

92022-1495 

WASHER, 14X20X1 

1 

92026 

92026-1230 

SPACER, OIL PUMP 

1 

92036 

92036-1052 

RING-SNAP, PUMP GEAR 

1 

92043 

92042-007 

PIN, DOWEL, 6. 3X8X1 4 

1 

92043A 

92043-1061 

PIN, DOWEL, 5X17. 8 

2 

920439 

92043-111 

P IN, SPR TNG, 2X20 

1 

92 043 C 

92043-1213 

PIN, 1 8X20X12 

3 

92043D 

92043-1302 

PIN, DOWEL, 8X1 0 

2 

92055 

92055-077 

RING-0,19. 5MM 

7 

92062 

92062-1055 

NOZZLE 

1 

92081 

92081-1018 

SPRING, OIL FILTER 

1 

920P1 A 

92081-109 

SPRING 

1 

132 

132G061 6 

BOLT-FLANGED-SMALL 

1 

1 32 A 

1 32G0645 

BOLT-FLANGED-SMALL 

1 

220 

220B061? 

SCREW-PAN-CR0S,6X1 2 

7 

2 20 A 

220B061 8 

SCREW-PAN-CR0S,6X1 8 

4 

220B 

22090625 

S CREW-PAN-CROS, 6X25 

2 

600 

600A1 200 

BALL-STEEL, 3/ 8** 

1 

670 

670B1 508 

0 RING,8MM 

1 


49065 


2 ^ 


DEC.12,19?9 



This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


D-6 


92009 


E1710 



32099 


^ 92055 | 

132 

92001 
92002 


49065 


This grid covers: 

Oil Pump (2/2) 


6 70 A 67OB2016 
670B 67092H1P 
670C 670D2020 
671 671B2590 


0 PING/16WM 
0 RING/1 PMM 
0 PING/20MW 
0 RING/90WM 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 
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DEC. 12/1989 



This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


El 8 1 0 


21001 



GRID A 10. 


This grid covers: 

Generator 


D-7 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






13091 

13091-1326 

HOLDER/BEARING 

1 

13091 A 

13091-1327 

HOLDER, COVER 

1 

1 3091 P 

13091-1328 

HOLDER, BEARING 

1 

13091 C 

13091-1465 

HOLDER, BRUSH 

1 

1 3091 D 

13091-1466 

RECTIFIER 

1 

13227 

13227-1080 

HOUSING, GENER ATOR 

1 

14014 

14014-1065 

PLATE-POSITION 

1 

14024 

1 4025-1 0 42 

COVER, RECTIFIER 

1 

16073 

16073-1062 

INSULATOR 

1 

16146 

16146-1096 

COVER-ASSY, GENERA TOR 

1 

210C1 

21001-1107 

GENERATOR 

1 

21007 

21007-1197 

ROTOR, GENERATOR 

1 

21079 

21039-1052 

BRUSH, CARBON 

2 

21066 

21066-1056 

REGULATOR-VOLTAGE 

1 

26011 

26011-1432 

WIRE-LEAD, GENERATOR 

1 

92002 

92002-1779 

SCREW, 4X8 

2 

92002 A 

92002- T380 

SCREW, 5X17. 5 

7 

92002B 

92002-1400 

BOLT, 8X32 

T 

92002 C 

92002-1856 

BOLT 

7 

92004 

92004-1196 

STUD 

3 

92015 

92015-1800 

NU T 

3 

92045 

92045-1133 

BEARING-BALL, *6002NC 

1 

92045 A 

92045-1185 

BEARING-BALL, #6002 

1 

92049 

92049-1200 

SEAL-OIL 

1 

92055 

92055-1264 

RING-0,3. 5M^ 

3 

92055A 

92055-1766 

RING-O, 7 C. 6X2.4 

1 

92081 

92081-1^59 

SPRING, BRUSH 

2 
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DEC. 12,1980 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


This grid covers: 

Ignition Coil 




GRID NO. 

D-8 


E1830 





Quantity-ZX1 100 

Part No. Description 

Spec Code 

'90 





Cl 






13091 

13091-1562 

HOLDER 

1 

13091 A 

13091-1670 

HOLDER/ IGNITER 

1 

13169 

13169-1748 

PLATE/CHAIN GUIDE 

1 

21007 

21007-1207 

ROTOR/PULSING 



L 

AR,EU,GR, IT,NR,SD,SP,UK,WG 

1 

21007A 

21007-1214 

ROTOR, PULSING 



L FR 1 


21007B 

21007-1217 

L 

ROTOR/PULSING 

ST 

1 

21119 

21119-1284 

IGNITER 




L 

AR,EU,FR,GR, IT,NR,SD 

,SP,UK,WG 

1 

21 1 1 9 A 

21119-1303 

IGNITER 




L 



1 

21121 

21121-1166 

COIL-IGNITION, #1*#4 


1 

21121 A 

21121-1167 

COIL-IGNITION, #2&#3 


1 

21160 

21160-1075 

CAP-ASSY-PLUG 


4 

59026 

59026-11 01 

COIL-PULSING 


1 

92002 

92002-1442 

BOLT, SOCKET, 8X25 


1 

92022 

92022-1497 

WASHER, ROTOR 


1 

92070 

92070-11 43 

P LUG- SPAR K,CR9E(N6K) 


4 

92070A 


PLUG-SPARK,U27ESR-N(ND) 


4 


(LOCAL PROCUREMENT ITEM) 



92143 

92143-1428 

COLLAR 


2 

921 50 

921 50-1180 

BOLT, SOCKET, 5X1 4 


2 

92160 

92160-1091 

DAMPER 


1 

130 

130G0630 

BOLT-FLANGED, 6X30 


2 


1 30 A 

1 30G0660 

BOLT-FLANGED, 6X60 

2 

132 

132G0612 

BOLT-FLANGED-SMALL 

2 


( 


( 


30 


FEB 


7/1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


D-9 


El 840 




92071 

92071 A ^ 92015 


21163 



92002 



39076 





27010 


This grid covers: 

Starter Motor 


Ref. 




Quantity-ZXI 1 00 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 

1 



No. 

Cl 

i 




131C7 

13107-1106 

21039 

21039-1060 

21040 

21040-1055 

21163 

21163-1161 

26011 

26011-1479 

27010 

27010-1254 

39076 

39076-1061 

92002 

92001-1947 

92015 

92015-1476 

92022 

21025-01 1 

92022 A 

92022-1132 

92055 

92055-1276 

92055A 

92055-1770 

92055B 

92055-1381 

92071 

21017-017 

92071 A 

92071-1130 

92075 

92075-1863 

92150 

92150-1143 

132 

132G0612 

311 

311B0600 

461 

461 F0600 


SHAPTrlDLH GEAR 
B RUSH , C A R90N 
SP p ING-BRUSH 
STAPTER-ELECTRIC 
WIPE-LEAD, STARTER MOTOR 

S WITCH, MAGNETIC 
LIMITER, STARTER IDLE GEAR 
BOLT, 6X20 
NIT, STARTER MOTOR 
WASHER, 9. 1 XI 8X0.2 

WASHER, 9. 1 XI 8X0.8 
RING-0 

RING-0,4. 5X2.0 
RING-0, STARTER MOTOR 
GROMMET, STAR T ER TERMINAL 

GROMMET, TERMINAL 
DAMPER, MAGNETIC SWITCH 
BOLT, MOTOR 
BOLT-FLANGED-SMALL 
NUT-HEX, 6MM 


WASHER-SPRING, 6MM 
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DEC. 12, 198° 


This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


D-10 


This grid covers: 

Radiator (1/3) 



Ref. 

No. 


Quantity-ZX1 1 00 


Part No. 


Description 


Spec Code r90 


I ci 


11009 

11009-1145 

GASKET* RESERVOIR TANK CAP 

1 

11012 

11012-1084 

CAP 

1 

14024 

14024-1627 

C0VER*HEAT 

1 

14037 

14037-1125 

SCPEEN*RADIAT0R 

1 

14075 

14075-1068 

CAP-ASSY 

1 

16160 

16160-1116 

B0DY*THERM0STAT*UPP 

1 

16160A 

16160-1147 

BODY/THERMOSTAT 

1 

16160B 

161 60-11 51 

B0DY*PILTER 



L 

UK 

1 

27010 

27010-1202 

SWITCH* FAN 

1 

321 50 

321 50-1482 

PIPE 



L 

AR*EU*FR*GR* IT * NR * S D * S P * ST * WG 

1 

321 50 A 

32150-1483 

PIPE 



1 

AR*EU*FR*GR*IT*NR*SD*SP*ST*WG 

1 

321 50B 

321 50-1494 

PIPE 



L 

UK 

1 

321 50C 

32150-1495 

PIPE 



\ 

UK 

1 

39060 

39060-1094 

RADIATOR 

1 

39062 

39062-1276 

HOSE- COOLING* PUMP -CYLINDER 

1 

39C62A 

39062-1280 

HOSE- COOLING *5. 5X10.5X200 

1 

39062B 

39062-1335 

HOSE-COOLING 



1 


1 

39062 C 

39062-1345 

HOSE-COOLING 



l 

UK 

1 

39062 D 

39062-13 7 5 

HOSE-COOLING 

1 

3 9062 E 

39062-1376 

HOSE-COOLING 

1 

3 9062 F 

39062-1377 

HOSE-COOLING 

1 

39062G 

39062-1378 

HOSE-COOLING* CHECK VALVE-PIPE 



L 


1 

39062H 

39062-1379 

HOSE-COOLING 



I 

UK 

1 

390621 

39062-1430 

HOSE-COOLING 

1 

39192 

391 92-1011 

PIPE-WATER*PUMP-CYLINDEP 

1 

391 92 A 

391 92-1031 

PIPE-WATER*C YLINDER 

1 

43056 

43056-003 

BREATHER 

1 

43078 

43078-1110 

RESERVOIP 

1 

49019 

49019-1068 

FILTER-WATER 



L 


1 

49044 

49044-1062 

PU*P-WATPp 

1 

49054 

49054-1 051 

THERMOSTAT 

1 


DEC. 12*1°«9 


This catalog covers: 

'90ZXn00-C1 Engine 


GRID NO. 



This grid covers: 

Radiator (2/3) 


Ref. 




Quantity-ZXI 100 

No. 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 








Cl 






49035-1054 
491 16-1081 
L 

53044-1201 

59502-1092 

92002-1392 

92002-1571 

92009-1261 

92009-1308 

92015-1487 

92015-1758 

92022-1976 

92022-304 

92027-1134 

92037-1181 

L 

92037-147 


CA°-ASSY-PRESSURE 

VALVE-ASSY 


TRIM 

FAN-ASSY 
BOLT #6X22 

BOLT, 6X16 
SCREW, TAPPING, 6MM 
SCREW, 6X14, BLACK 
NUT 

NUT , 6 MM 

WASHER, 6. 2X6. 2X1.0 
WASHER, 6.2X1 1 XI 
COLLAR, L=1 4 
CLAMP 


92055 C 
92055D 


92037-1608 
L 

92037-1 985 
92055-091 
92055-112 
92055-1282 

92055-1423 

92055-1424 


CLAMP, TUBE 
CLAMP 


CLAMP, COOLING HOSE 
RING-0 

RING-0, 53. 5X2.6 
RING-0 

RING-0, WATER PUMP INSIDE 
RING-0,33. 2X2.4 


92066 
92075 
921 50 

92066-1183 
92075-1446 
921 50-1071 

PLUG, SENSOR WATER 

DAMPER 

BOLT, SOCKET, 5X55 

921 50A 

92160 

92170 

92150-1186 

92160-1007 

92170-1118 

L 

BOLT, 6X12 

DAMPER 

CLAMP 

92170A 

92170-2042 

L 

CLAMP 

130 

1 30C0610 

BOLT-FLANGED ,6X10, BLACK 

1 30 A 
132 

1 32 A 
132? 
220 

1 30 J 061 6 

1 3 2 J 061 2 

1 3 2 J 0640 
132J0825 
220D0514 

BOLT- FLANGED, 6X16, BLACK 

BOLT- FLANGED- SMALL 

BOLT- FLANGED- SMALL, 6X40 

BOLT-FLANGED-SMALL 

SCREW-PAN-CROS 


UK 


DEC. 12, 1989 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID /VQ. T/i/s grid covers: 

D" 1 2 I Radiator (3/3) 



Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






6 ?1 671 B25 2*? 0 RING/25M* 


132 


74 


DEC. 12/1989 



This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Engine 


GRID NO. 


This grid covers: 

Oil Cooler 


D-13 


E3034 




Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 1 




No. 


Cl i 





11009 

11009-1344 

GASKET, OIL D IPE, 8. 2X14X1 .0 

2 

1 1009A 

11 009-1461 

GASKET, 1 4X1 9 . 5X1 . 4 

o 

11047 

11047-1105 

BRACKET 

1 

14037 

14037-1126 

SCREEN, OIL COOLER 

1 

39067 

39067-1057 

COOLER-OIL 

1 

51044 

51044-11 19 

TUBE-ASSY 

1 

51044A 

51044-11 20 

TU9E-ASSY 

1 

51044B 

51 044-11 30 

TUBE-ASSY, OIL 

1 

920C2 

92001-1930 

BOLT, 14X28. 5 

T 

92002 A 

92002-1429 

BOLT, BANJO, 8X20 

1 

92009 

92009-1261 

SCREW, TAPPING, 6MM 

1 

92015 

92015-1487 

NUT 

2 

9201 5 A 

92015-1758 

NUT, 6 MM 

1 

92027 

92027-1651 

COLLAR, FLANGED, L=12.1 , BLACK 

1 

92072 

92072-1237 

3 AND, L=250 

1 

92075 

92075-1942 

DAMPER, OIL COOLER 

2 

92075 A 

92075-277 

DAMPER 

1 

92150 

921 50-1324 

BOLT, BANJO, 1 4X46 

1 

130 

1 30 J 062 5 

BOLT-FLANGED/- 6X25 

1 

186 

186G0612 

BOLT-UPSET-WP 

1 

187 

187G0616 

BOLT-UPSET-WSP 

2 


35 


FES. 7,1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Frame 


E-3 


F2120 



Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






31064 

31064-1114-GO 

PIPE-COMP/SIDE FPAME/G.GRAY 


1 

3 2160 

321 60-1108-GD 

FR A W E-C 0** D / G . GRAY 




L 

ARrFR^GR* IT ^NR/SD/ST *UK * 

WG 

1 

32160A 

321 60-11 1 7-GD 

FRAME-C0*P*G.GRAY 




| 

EU, 

SP 

1 

92015 

9201 5-1 813 

NUT,28NW 


1 

92015A 

92016-028 

NUT * 20MM 


1 

92049 

92049-1351 

SEAL-OIL 


1 

92055 

92055-1470 

RING-0 


1 

92116 

92116-1008 

BEARING-POLLER, LWR/32006JR RS 


1 

92116A 

92116-1067 

BEARING -R0LLER/HP320/28XJE 


1 

92150 

92150-1405 

BOLT, SOCKET, 10X30 


8 

92200 

92200-1041 

WASHER, CLAW, 20. 5X32X2.3 


1 

410 

410F2000 

W-PLAIN-S,20*W 


1 


D E C . 1 2 / 1 °8° 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 


GRID A 10. 


Chassis 


E-4 




F2131 



This grid covers: 

Frame Fitting 


Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


32029 32029-1615 
92001 92001-1617 
920 01 A 92001-1619 
92015 92015-1429 
9201 5 A 9201 5-1522 

92022 92022-1246 
92075 92075-1274 
92075 A 92075-1377 
92143 92143-1233 
92150 92150-1117 

92150A 92150-1189 


BRACKET-ENGINE 
BOLT , FLANGED, 10X60 
BOLT , FLANGED, 10X85 
NUT, LOCK, 1 ON!!*' 

NU T ,LOCK, 1 0MM 

WASHER, 10. 5X37X1 .6 
DAMPER, ENGINE MOUNT, SIDE 
DAMPER, ENGINE MOUNT, MAIN 
COLLAR, 10. 5X26X5 
BOLT, FLANGED, 10X225 

BOLT, FLANGED, 10X220 


Quantity-ZXI 100 

'90 





Cl 






DEC. 12,198° 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 


GRID NO. 


Chassis 


E-5 


F2132 



This grid covers: 

Battery Case 


Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


Quantity-ZX1 100 

'90 





Cl 






11012 11012-1460 

1 1 0 1 2 A 11012-1657 

11046 11046-1262 
11046A 11046-1722 

11047 11046-1890 

1 1 047 A 11046-1891 
11047B 11046-1934 
11047C 11046-1936 
11047D 11046-1975 
14069 14069-1054 


CAP 

CAP 

BRACKET, FUEL PUMP 
BRACKET, PUFFIER STAY 
BRACKET, RADIATOR, LH 

BRACKET, RADIATOR, RH 
BRACKET, TAIL GRIP 
BRACKET, OIL COOLER 
BRACKET, RR FENDER, FR 
BREATHER 


32109 

32109-11 98 

GRIP-FR APE 

1 

35011 

35011-1417-GD 

STAY, STEP HOLDER, RH,C. GRAY 

1 

35011 A 

35011-1520-GD 

STAY, STEP HOLDER, LH,G. GRAY 

1 

35011B 

35011-1521 -GD 

STAY, RR,LH,G. GRAY 

1 

35011C 

3501 1 -1 522-GD 

STAY, RR,RH,G. GRAY 

1 

46075 

46075-1091 -HB 

GRIP, TAIL, L. ROUGE 



L 

AR,EU,FR,GR, I T,NR , SD , ST , UK, WG 

1 

46 075 A 

46075-1091 -H8 

GRIP, TAIL, EBONY 

1 

53045 

53045-1057 

HOOK-ASSY, ROPE 

4 

92002 

92002-1334 

BOLT, SOCKET, 8X22 

6 

9 2002 A 

92002-1493 

BOLT, SOCKET, 8X20 

4 

92037 

92037-147 

CLAMP, TUBE 

1 

92037A 

92037-1875 

CLAMP, HOSE 

1 

92072 

92072-045 

B AN D ,L = 90 

1 

92072A 

92072-1188 

BAND, BATTERY 

1 

92160 

92160-1042 

DAMPER, ROPE HOOK 

4 

130 

130J0610 

BOLT-FLANGED 

5 

130A 

130J0614 

BOLT- FLANGED, 6X1 4, BLACK 

6 

130B 

130J0616 

BOLT- FLANGED, 6X1 6, BLACK 

2 

1 30C 

130J0812 

BOLT-FLANGED 

2 

1 30 D 

130J0820 

BOLT-FLANGED, 8X20 

2 

130E 

130J0825 

BOLT- FLANGED, 8X2 5, BLACK 

2 

221 

221 E0625 

SCREW-CSK-CROS 

4 

702 

702A07380 

TUBE-RUBBER, 7X10X380 

1 


38 


FEB 


1^90 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Swing Arm 


E-6 


F2141 



42036 


Ref. 




Quantity-ZX1 1 00 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 






11012 

11012-1658 

CAP 

1 

33001 

33001 -1 35 1 -GD 

ARW-COMP-SWING/G.GRAY 

1 

33032 

33032-1157 

SHAFT-SWING ARM 

1 

42036 

42036-1153 

SLEEVE/REAR AXLE/LH 

1 

4 20 36 A 

42036-1264 

SLEEVE/SWING ARM/L=237 

1 

42036P 

42036-1265 

SLEEVE/REAR AXLE/RH 

1 

49001 

49001-1051 

NIPPLE-GREASE 

1 

55020 

55020-1365 

GUARD/CHAIN 

1 

92002 

92002-1452 

BOLT/ SOCKET/I 0X40 

2 

92015 

92015-1724 

NUT/ FLANGED / 20MM 

1 

92046 

92046-1111 

BEARING-NEEDLE/BM283417 

T 

92049 

92049-11 81 

SEAL-OIL 

1 

92 049 A 

92049-1314 

SEAL-0IL/MHSA25 42 6 

1 

92143 

921 43-1227 

COLLAR/SWING ARM/L=12.5 

1 

410 

410E1000 

W-RLAIN-S 

2 

481 

481 J4200 

CIRCLIP-TYPE-C/42MM 

1 

601 

601/6004 

BEARING-9ALL/ #6004 

1 


Ref. Chain Case 


39 


DEC. 12/1989 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 


GRID NO. 


E-7 


F2150 



This grid covers: 

Suspension 


Ref. 

No. 

Part No. 

Description S 

390C7 
42036 
42036 A 
42036B 
42036C 

39007-1107 

42036-10^7 

42036-10^9 

42036-1108 

42036-1111 

AR"-SUSP*UNI TRAK 

SLEEVE* ARM*RR 

SLEEVE* ARM*CNT 

SLEEVE*12. 1X20X40 
SLEEVE*12. 1X20X50 

46102 
461 02 A 
490C1 
92002 
92002 A 

46102-1248 

46102-1249 

49001-1051 

92002-1464 

92002-1785 

R0D*SUSPENSI0N*LH 

ROD*SUSPENSION*RH 

NIPPLE-GREASE 

BOLT* FLANGED *12X60 
BOLT*SUSPEN$ ION ARM*1 2MM 

92015 

92046 

92046A 

92049 

92150 

92015-11 90 
92046-1110 
92046-1112 
92049-1109 
921 50-1115 

NUT*L0CK*12MM*BLACK 

BEARING-NEEDLE*BN202726 

B EAR ING-N E ED LE*BM 20271 5 
SEAL-OIL* ARM*CNT 
BOLT*FLANGED*12X70 

921 5 0 A 

92150-1116 

B0LT*FLANGED*12X165 


Spec Code 


Quantity-ZX1 100 

'90 





Cl 






6 

1 

5 

10 

1 




This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 




E-8 

This grid covers: 

Step 

F2160 

Rpf 


Quantity-ZXHOO 



. Part No. Description 

Spec Code 

'90 





l«U . 

Cl 






34028 34028-1191 

34028A 34028-1192 
34028B 34028-1208 
34028C 34028-1209 
92022 92022-1 507 

92027 92027-1732 

92043 92043-1145 

92043A 92043-1238 
92081 92081-1587 

92 081 A 92081-1612 

9 2 081 B 92081-1733 
92150 92150-1114 

482 482L01 00 

482A 482L5000 


STEP* RR *LH 
STEP*RR*PH 
STEP* FR *LH 
STEP* FR, PH 
WASHER*STE D *RR 

collar*step 
PIN*1 2X42. 5 
PIN*6X38. 5 
SPRING*STE° RETURN 
SPRING*STEP*RR 

spring*stfp*fr 

B OLT* B A NK SENSOR 

CIRCLI°-TYPE-E*10^M 

CIPCLIP-TYPE-E*5MM 


1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 




41 


DEC.12*19RQ 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


F2170 



GRID NO Thjs grjd covers: 

E-9 Fender 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 1 




No. 

Cl 1 





35004 

35004-1255-HB 

FENDER-FRONT ,RR,L. ROUGE 



L 

AR,EU,FR,GR,IT,NR,SD,ST,UK,WG 

1 

35004A 

35004-1 255-H8 

F END EP- FRONT, RR, EBONY 

1 

35004B 

35004-1 275-HB 

FENDER- FRONT, FR,L. ROUGE 



L 

AR,EU,FR,GR, IT,NR,SD,ST,UK,WG 

1 

3 5 004 C 

35004-1 275-H8 

FENDER-FRONT ,FR, EBONY 

i 

3 5019^ 

35019-1259 

FLAP, REAR FENDER 



L 

GR,NR,SD,ST,WG 

1 

35023 

35023-1257 

FENDER-REAR, FR 

1 

35023A 

35023-1262 

FENDER-REAR, RR 



L 

AR,EU,FR,IT,SP,UK 

1 

35023B 

35023-1263 

FENDER-REAR, RR 



L 

GR,NR,SD,ST,WG 

1 

92001 

92001-1763 

BOLT, W/SP, 6X16 

4 

92002 

92002-1884 

BOLT, 6X12 

1 

92009 

92009-11 82 

SCREW, 5X12, BLACK 



L 

GR,NR,SD,ST,WG 

4 

92015 

92015-1094 

NUT , 6MM 

4 

9201 5 A 

92015-1328 

NUT, FLANGED, 5MM 



I 

GR,NR, SD,ST,WG 

4 

92015B 

92015-1757 

NUT, WELL, 5MM 

2 

92075 

92075-1011 

DAMPER 

2 

130 

130 J 0520 

BOLT-FLANGED 

2 

1 30 A 

130J0614 

BOLT- FLANGED, 6X1 4, BLACK 

2 

1 30B 

130J0635 

BOLT-FLANGED, 6X35 

2 


( 



35019 


42 


FEB 


7,1090 


This catalog covers: 

'90 ZX1 1 00-C1 Chassis 


GRID NO. 


E-10 


This grid covers: 

Stand 


32043 


92150 


F2190 



Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


Quantity-ZX1 1 00 

'90 





Cl 






32043 3 2043-1 344-GD B R A CKET- ST AN D , S I D E , G . G R A Y 

34011 34011-1145 STAND-CENTER 

34024 34024-1 249-GD STAND-S IDE, G. GRAY 


92001 
9201 5 


92003-079 

92015-1188 


92015A 92019-021 
92081 92081-1676 

92144 92144-1334 

921 50 921 50-1052 

92150A 92150-1112 


921 50B 92150-1113 


BOLT, SIDE STAND 
NUT, LOCK, 10MM, BLACK 

NUT ,L0CK,1 0MM 
SPRING, SIDE STAND 
SPRING, CENTER STAND 
BOLT, FLANGED, 10X25 
BOLT, CENTER STAND , 1 OMM 

BOLT, CENTER STAND SPRING, 6MM 


34011 


92144 


43 


FEB. 7,1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 


GRID NO. 


E-1 1 


This grid covers: 

Tire 







41075B 




41002 



Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


Quantity-ZX1 100 

'90 





Cl 






16126 16126-1140 
41002 41002-1789 
410C2A 41002-1790 
41075 41075-1014 
41 07 5 A 41075-1015 

410759 41075-1016 


VALVE, TIRE 

TIRE, FR ,120/70VR17-V290 CD) 
T I R E, R R ✓170/60VR17-V290 (D) 
B AL ANCER-WHE EL, 10G, SILVER 
B ALAN C E R-WHE EL, 20 G, SILVER 

BALANCER-WHEEL, TOG, SILVER 


1 

1 

A® 

AR 


DEC. 1?, 1080 


This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


E-12 


This grid covers: 

Front Hub 



Ref. 




Quantity-ZX1 1 00 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 







41060 41060-1123 

4 1 060 A 41060-1135 
41064-1054 
41068-1311 


41064 

41068 

41073 


GEAR-METER SCREW, 9T 
GEAR-METER SCREW, 24T 
RECEIVER-SPEEDOMETER 
AXLE, FR 


41 073-1 463-GE WHEEL- ASSY, FR,G. GRAY 


41078 

92022 

92028 

92033 

92043 


41078-1075 

41063-001 

92028-1066 

92033-1042 

41082-001 


92049 92049-1057 
92049A 92049-1337 
92143 92143-1199 
921 43 A 92143-1300 
92143B 92143-1301 

601 601 B6204UU 


CASE-ASSY-METER GEAR 
WASHER, 5.1 X9X0.4 
BUSHING, SPEEDOMETER 
RING-SNAP, 47MM 
PIN, SPRING 

SEAL-OIL, BJN30427-C3 
SEAL-OIL 

COLLAR, 20. 2X29X89 
COLLAR, FR AXLE,L=19 
COLLAR, FR AXLE,L=43.5 

BEARING-BALL, 6204UUC3 


45 


DEC. 12, 1989 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Rear Hub 


E-1 3 


92033B F2240 



Ref. 




Quantity-ZXI 1 00 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 






41068 

41068-1312 


AXLE, PR 

1 

41073 

41073-1464- 

GE 

WHEEL-ASSY, RR,G .GRAY 

1 

42033 

42033-1133- 

GD 

COUPLING-ASS Y,RP HUB, G. GRAY 

1 

42036 

42036-1229 


SLEEVE, RR AXLE,L=62 

1 

42041 

42041-1283 


SPROCKET-HUB, 45T 

1 

920C4 

92004-1146 


STUD, 10X24 

6 

92015 

92015-1720 


nut,iomm 

6 

92022 

92022-1618 


WASHER, 23X32X2. 3 

1 

92027 

92027-1810 


COLLAR, RR AXLE,L=28 

1 

92033 

92033-1043 


RING-SNAP, 52*1M 

1 

92033A 

92033-1044 


R ING-SNAP,62MP 

1 

92033B 

92033-1156 


RING-SNAP, RR AXLE 

2 

92049 

92049-1061 


SEAL-OIL, 28X52X5 

1 

9 2049 A 

92050-027 


SEAL-OIL, AJN4062 7 

1 

92057 

92057-1298 


CHAIN, DRIVE, EK50UV- 0X1 10L 

1 

92143 

921 43-1042 


COLLAR, L=23 

1 

921 43A 

92143-1384 


COLLAR, RR HUB,L=R9 

1 

921 43B 

92143-1385 


COLLAR, RR AXLE,L=12 

1 

921 60 

921 60-1051 


DAMPER, SHOCK, RR HUB 

1 

6 Cl 

601 B6206UU 


BEARING-BALL, #6206 UUC3 

1 

601 A 

601 B6304UU 


BEARING-BALL, #6304UUC3 

2 


( 


( 


46 


DEC. 1?, 1«89 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 



11046 F2260 





GRID NO. 


E-14 


This grid covers: 

Brake Pedal 


Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


11046 11046-1252 BRACKET, REAR BRAKE SWITCH 

42036 42036-1242 S L E E VE , 1 0 . 1 X 1 6X 20 

430C1 43001-1292 LEVER-BRAKE, D EDAL 

430C7 43007-1 1 40-GD R 0 D-TOR QU c , G . G R A Y 

*52015 9201 5-11 33 NUT, CAP, LOCK, 3** 


92015A 92015-1747 
92022 92022-1282 

92022A 92022-326 
92028 92028-1282 

0 2 028 A 92028-1468 

92081 92081-1833 

92150 92150-1167 

92150A 92150-1415 
180 180H0614 

411 4 1 1 D 1 000 

554 554A0800 

670 670B201 6 


NUT ,8M*! 

WASHER, 7X28X1 .6 
WASHER, 15. 3X24X1 
BUSHING, BRAKE PEDAL 
BUSHING 

SPRING, B&AKE PEDAL 
BOLT, SOCKET, 8X61 
BOLT, FLANGED, 8X42 
BOLT-U D SET-WS 
WASHEP-PLAIN,10WV 

PIN-SNAP, gUf* 

0 RING,16M* 


Quantity-ZX 1 100 


'90 | 





Cl 






47 


DEC. 12,1080 


This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Shock Absorber 


F-3 


F2280 



Ref. 




Quantity-ZXI TOO 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90| 




No. 

Cl 1 





11012 

11012-1398 

CAP, SHOCKABSORBER 

11047 

11046-1935 

BRACKET/GAS TANK 

45014 

45014-1465 

SHOCKABSORBER 

92037 

92037-1827 

CLAMP/HOSE 

92160 

921 60-11 61 

DAM PER /SHOCKABSORBER 

92170 

92170-1206 

CLAMP 

130 

130J0614 

BOLT-FLANGED *6X1 4/BLACK 


( 


48 


FEB. 7/1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 




F2291 


43015 


GRID /VO. 


This grid covers: 

Front Master Cylinder 


F-4 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






13236 

13236-1185 

LEVER-COMP, FRONT BRAKE 

1 

27010 

27010-1170 

SWITCH, BRAKE 

1 

43015 

43015-1378 

C YL I N0ER- ASSY-MAS TERSER 

1 

43020 

43020-1054 

PISTON-COMP-BRAKE, FR 

1 

43022 

43022-1010 

STOPPER-BRAKE,PISTON 

1 

43026 

43026-1052 

C A D -BRAKE , FR 

1 

43028 

43028-1058 

DIAPHRAGM, MASTER CYLINDER 

1 

43034 

43034-1053 

HOLDER-BRAKE, MASTER CYLINDER 

1 

43059 

43059-1589 

HOSE-BRAKE, FR 

1 

43059A 

43059-1590 

HOSE-BRAKE, FR 

1 

43059B 

43059-1652 

HOSE-BRAKE, FR 

1 

43061 

43061-1002 

JOINT-BRAKE 

1 

49006 

49006-1040 

BOOT, DUST 

1 

49016 

49016-1044 

COVER-SEAL, MASTER CYLINDER 

1 

92001 

92001-1727 

BOLT, MASTER CYLINDER CAP 

2 

92002 

92002-1322 

BOLT, LEVER SET 

1 

92002 A 

92002-1323 

BOLT, SCREW, 4X12 

1 

92002B 

92002-1324 

BOLT, SOCKET, 6X10 

2 

9 20 02 C 

92002-1888 

BOLT, OIL, L = 23 

4 

920C2D 

92002-1909 

BOLT, OIL, L=37 

1 

92015 

92015-1233 

NUT, FLANGED, 6MM 

1 

92022 

43067-001 

WASHER, 10. 5X15X1. 5 

11 

92037 

92037-1827 

CLAMP, HOSE 

1 

92066 

92066-1077 

PLUG, 9. 5X8, POLYETHYLENE 

1 

92072 

92072-1197 

BAND,L=365 

2 

130 

1 30G0635 

BOLT-FLANGED, 6X35 

2 


49 


DEC . 12/ 1^89 



This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 


GRID A 10. 


Chassis 


F-5 


41080A 


F2292 



This grid covers: 

Front Caliper 


Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


Quantity-ZX1 100 

'90 





Cl 






41080 

41 0 80-1 2 84 - F F 

DISC, FR,LH,C. GRAY 

1 

41080A 

41 0 80-1 2 8 5 - F F 

DISC,FR,RH,C. GRAY 

1 

43020 

43020-1092 

PISTON-COMP-BRAKE 

8 

43041 

43041-1395-FE 

CALIPER-ASSY,FR,LH,GRAY 

1 

43 041 A 

43041 -1396-FE 

CALIPER-ASSY, FR,RH, GRAY 

1 

43045 

43045-007 

SHAFT-CALIPER 

2 

43049 

43049-1004 

PACKING, SEAL, 6. 5X11. 5X2. 2 

4 

43049A 

43049-1067 

PACKING 

8 

43049B 

43049-1068 

PACKING 

8 

43056 

43056-003 

BREATHER 

1 

430 56 A 

43056-1054 

BREATHER-BRAKE 

1 

43057 

43057-003 

CAP-BREATHER 

2 

43082 

43082-1113 

PAD-ASSY-BRAKE 

2 

92001 

92001-1951 

BOLT, DISC PLATE, 8X30 

10 

92009 

92009-1569 

SCREW, 4X6 

4 

92037 

43084-003 

CLAMP, PAD 

2 

92144 

92144-1399 

SPRING, FR CALIPER, LH 

‘I 

92144A 

92144-1400 

SPRING, FR CALIPER, RH 

1 

92150 

921 50-1261 

BOLT, SOCKET, 10X37 

4 

92150A 

921 50-1272 

BOLT, SOCKET, 8X40 

8 


50 


c EB . 


r 1 9 9 0 



( 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 


GRID NO. 


Chassis 


F-6 


43015 


43059A 



130 


92170 


This grid covers: 

Rear Master Cylinder 


Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


11047 

11046-1929 

BRACKET* p ESERV0I° TANK 

1 

43010 

43010-1067 

ROD-ASSY-BRAKE 

1 

43015 

43015-1418 

cylindep-assy-master,rr 

1 

43020 

43020-1067 

PISTON-COMP— BRAKE, RR 

1 

43026 

43026-1051 

CAD-BRAKE 

1 

43027 

43027-1051 

PLATE-DIAPHRAGM 


43028 

43028-1057 

DIAPHRAGM, MASTER CYLINDER 

1 

43059 

43059-1566 

HOSE-BRAKE, RR MASTER CYLINDER 

1 

43059A 

43059-1588 

HOSE-BRAKE*RR 

1 

43078 

43078-1058 

RESERVOIR, RR MASTER CYLINDER 

1 

59071 

59071-1132 

JOINT, RR MASTER CYLINDER 

1 

92001 

92001-1460 

BOLT, 6X20 

1 

92002 

92002-1442 

BOLT, SOCKET, 8X25 

2 

92002 A 

92002-1888 

BOLT, °I L, L=23 

2 

92009 

92009-1288 

SCREW, 6X1 4 

1 

92022 

43067-001 

WASHER, 10. 5X1 5X1.5 

4 

92022 A 

92022-1601 

WASHER, CIRCRIP 

1 

92037 

92037-1 547 

CLAMP, BRAKE HOSE 

2 

92037 A 

92037-1896 

CLAMP, HOSE 

1 

92043 

92043-1303 

PIN,8M* 

1 

92170 

92170-1151 

CLAMP, HOSE 

1 

130 

1 30 J 061 0 

BOLT-FLANGED 

1 

1 30 A 

1 30 J 06 1 4 

BOLT- FLANGED, 6X1 4, BLACK 

1 

550 

550D2015 

PIN-COTTER, 2. 0X15 

1 


Quantity-ZX1 100 

'90 





Cl 






51 


DEC.1?,1°89 


This catalog covers : 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 


GRID NO. 


F-7 


F2294 



This grid covers: 

Rear Caliper 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 






41080 

4 1 080- 1 ? 1 9- C M 

DISC, RR, SILVER NO . 1 

1 

43020 

43020-1068 

PISTON-COMP-BRAKE 

1 

43020A 

43020-1069 

PISTON-COMP-BRAKE 

1 

43034 

43034-1090-GD 

HOLDER-BRAKE , REAR CALIPER, GRAY 

1 

43041 

43041 -1 7 28-FE 

CALIPER-ASSY, RR,M.F. GRAY 

1 

43044 

43044-1067 

HOLDER-COMP-CALIPER 

1 

43049 

43049-1054 

PACKI NG, PISTON SEAL 

1 

43049A 

43049-1055 

PACKING, PISTON 

1 

43049B 

43040-1056 

PACKING, PISTON SEAL 

1 

43049C 

43049-1057 

PACKING, PISTON 

1 

43056 

43056-003 

BREATHER 

1 

43056A 

43056-1054 

BREATHER-BRAKE 

1 

43057 

43057-003 

CAP-BREATHER 

2 

43082 

43082-1104 

PAD-ASSY-BRAKE 

1 

49006 

49006-1094 

BOOT, CALIPER 

1 

49006A 

49006-1095 

BOOT, CALIPER 

1 

92001 

92001-1951 

BOLT, DISC PLATE, 8X30 

'6 

92002 

92002-1713 

BOLT, SOCKET, 10X17 

3 

92027 

92027-1040 

COLLAR, L=1 1 . 5 

2 

92046 

92046-1009 

BEARING-NEEDLE, HK1216LL 

i 

92046A 

92046-1111 

BEARING-NEEDLE, 8M283417 

i 

92049 

92049-11 81 

SEAL-OIL 

2 

92081 

92081-1661 

SPRING, PAD STOPPER 

2 

92143 

92143-1043 

COLLAR, L=35 

1 

92144 

92144-1070 

SPRING, PAD 

1 

670 

670B2011 

0 PING, 11 MM 

2 


52 


DEC - 12/1989 


( 



This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


This grid covers: 

Handlebar 


92066 

«*** 4 



F2310 


GRID NO. 

F-8 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






13042 13042-1005 WEI GHT* HANDLE 

13168 131 68-1448 LEVER* CHOKE 

46003 46003-1329 HANDLE 

46012 46012-121 5-GD HOLDER-HANDLE*LH*G. GRAY 

46012A 4601 2-1 21 6-GD H OLDE R-H A NDLE *R H* G . G R A Y 


■? 


1 

1 


13042 


®jn® 

46019 

46019-1072 

GRIP-ASSY*THR0TTLE 

1 

92009 

46075 

46075-1088 

GR I P*LH 

1 


46091 

46091-1535 

H0USING-ASSY-C0NTR0L*RH 

1 


46091 A 

46091-1537 

H0USING-ASSY-C0NTR0L*LH 

1 


92009 

92009-1257 

SCREW*8X45 

2 


92066 

92066-1277 

PLUG 

4 


92150 

921 50-1425 

BOLT*8X30 

2 


120 

1 20S0820 

BOLT-SOCKET* 8X20 

4 


220 

220C0520 

SCREW-PAN-CR0S 

4 


46091 A 



46091 



53 


FEB. 7*1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 



GRID NO. 


This grid covers: 

Front Fork 


F-9 




Quantity-ZX1 100 

Part No. Description 

Spec Code 

'90 





Cl 






11009 

11009-1553 

GA SKET* FORK DRAIN PLUG 

2 

11012 

11012-1744 

C AP * FORK 

2 

11012A 

1101 2-1 7 50-GD 

CA°*FORK*G.GRAY 

1 

4 40 Cl 

44001-1 7 50-10 

FORK-FRONT * B L A C K 

1 

440C5 

44005-1305-10 

PIPE-LEFT FORK 0UTEP*BLACK 

1 

44006 

44006-1302-10 

PIPE-RIGHT FORK OUTER* BLACK 

1 

44013 

44013-1316 

PIPE-FORK INNER 

2 

44018 

44018-1053 

PISTON-FORK* INNER PIPE 

2 

44022 

44022-1251 

CYLINDER-FORK 

2 

44026 

44026-1457 

SPRING-FRONT FORK 

2 

44037 

44037-1266 

HOLDER-FORK UNDER 

1 

44039 

44039-1200-GD 

HOLDER-FORK UPPER*G.GRAY 

1 

92002 

92002-1650 

BOLT * FORK DRAIN 

2 

92015 

92015-1485 

NUT* FLANGED* 8MM 

4 

92022 

92022-1299 

WASHER 

2 

92 022 A 

92022-1598 

WASHER 

4 

92028 

92028-1553 

BUSHING 

2 

92033 

92033-1077 

RING-SNAP 

2 

92 C 49 

92049-1342 

SEAL-OIL 

2 

92055 

92055-1123 

R ING-O 

2 

92093 

92093-1285 

SEAL 

2 

921 50 

92150-1194 

80LT*S0CKET*8X4C 

4 

921 50A 

921 50-1210 

B0LT*FLANGED*10X45 

2 

92200 

92200-1023 

WASHER 

2 

131 

131 G0 Q 50 

BOLT-FLANGED 

4 
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DEC. 12*19 89 



This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 


GRID NO. 


F-10 


This grid covers: 

Clutch Master Cylinder 



-43015 


Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


Quantity-ZXT 1 00 

'90 





Cl 






13116 

13116-1110 

ROD-PUSH/ MASTER CYLINDER 

1 

1 3236 

13236-11 86 

LEVER-COMP/CLUTCH 

4 

27010 

27010-1171 

SWITCH/ CLUTCH 

1 

43015 

43015-1380 

CYLINDER-ASSY-MASTEP/CLUTCH 

1 

43020 

43020-1055 

PISTON- COMP-BRAKE/ CLUTCH 

1 

43026 

43026-1052 

CAP-BRAKE/ FR 

1 

43028 

43028-1058 

DIAPHRAGM/MASTER CYLINDER 

1 

43034 

43034-1054 

HOLDER-BP AKE/MASTER CYLINDER 

1 

43059 

43059-1450 

HOSE-BRAKE/CLUTCH 

1 

43059 A 

43059-1451 

HOSE-BRAKE/CLUTCH 

1 

49006 

49006-1040 

BOOT/DUST 

1 

49016 

49016-1044 

COVER-SEAL/MASTEP CYLINDER 

1 

92001 

92001-1727 

BOLT/MASTER CYLINDEP CAP 

? 

92002 

92002-1322 

BOLT/LEVER SET 

1 

92002 A 

92002-1324 

30LT/SOCKET/6X1Q 

•? 

92002B 

92002-1325 

BOLT 

1 

92002 C 

92002-1888 

BOLT /OIL/ L=23 

2 

92015 

92015-1233 

NUT/ FLANGED/ 6M* 


92022 

43067-001 

WASHER/ 10. 5X1 5X1 . 5 

4 

92022 A 

92022-1605 

WASHER/PISTON 

1 

92022B 

92022-1606 

WASHER/PISTON 

1 

92028 

92028-1310 

BUSHING/MASTER CYLINDER 

1 

92066 

92066-1077 

P LUG/ 9. 5X8/P0LY ETHYLENE 

1 

92071 

92071-1143 

GROMMET 

1 

92072 

92072-1195 

3 AND/L = 1 85 

1 
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DEC. 12/1989 


This catalog covers : 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID WO. 


F-1 1 


This grid covers: 

Fuel Tank 



Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 






14024 

14025-1913 

COVER/TANK CAP 

1 

27010 

27010-1287 

SWITCH/ FUEL LEVEL 

i 

32052 

32052-1296 

BRACKET-TANK/RR 

1 

391 56 

39156-1189 

PAD/FUEL TANK/CNT 

1 

391 56A 

39156-1190 

PAO/FUEL TANK/LH 

1 

391568 

391 56-1191 

PAD/FUEL TANK/RH 

1 

43049 

43049-1066 

PACKING/TAP VALVE 

1 

49019 

49019-1070 

FILTER-^UEL 

1 

51 003 A 

51003-51 62-H8 

TANK- COMP- FUEL /EBONY 



L 

AR/EU/FR/GR/IT/NR/SD/SP/ST/UK 

1 

51003B 

51 003-51 63-H8 

TANK- COMP -FUEL /EBONY 



L 


1 

51003C 

51 003-51 64-HB 

T AN K-COMP- FUEL/ L. ROUGE 



L 

AR,FU,FR/GR/IT/NR/SD/ST/UK 

1 

51003D 

51 003-51 65-HB 

T ANK- COMP- FU EL /L. ROUGE 



L 


1 

51023 

51023-1169 

TAP-ASSY/FUEL 

-1 

51049 

51049-1091 

CAP-TANK/FUEL 

1 

53044 

53044-1236 

TRIM/FUEL TANK 

1 

92002 

92002-1175 

BOLT/ SOCKET /6Xl 4 

2 

92022 

92022-1023 

WASHEP/5.2X1 0X1 .5 

2 

92027 

92027-251 

C OLL AR / L = 1 3.1 

4 

92037 

92037-010 

CLAMP/TUBE 

1 

92037A 

92037-1181 

CLAMP 

2 

92055 

92055-1387 

RING-0/11 .5X1 .5 

1 

92055 A 

92055-1419 

RING-O/TAP LEVER 

1 

92075 

92075-015 

DAMPER 

2 

92075 A 

92075-174 

DAMPER/MALE 

4 

92075B 

92075-175 

DAMPER/FEMALE 

4 

92190 

92190-1117 

TUBE/FUEL 

1 

120 

1 20S051 2 

BOLT-SOCKET 

7 

1 20A 

1 20S0620 

B0LT-S0CKET/6X20 

2 

130 

1 30 J 0620 

BOLT-FLANGED 

2 

220 

220B0308 

SCREW-PAN-CROS 

2 

220A 

220C0508 

SCREW-PAN-CROS 

1 

220B 

220D0616 

SCREW-PAN-CROS 

2 

2 20 C 

220X0514 

SCREW-PAN-CROS 

2 

7C2 

702A07400 

TUBE-RUBBER/7X1 0X400 

1 
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FEB. 7/1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 


) 


) 





32046 




14024 

140 24-18 67-HD 

C OVER ,TAIL, EBONY /BLUE 

1 

1 40 24 A 

1 4024-1 567-HE 

COVER, TAIL, SI LVERf ROUGE 



L 

AR,EU,FR,GR, IT ,NR,SD,ST , UK, WG 

1 

27012 

27012-1422 

HOOK, SEAT 

1 

32046 

32046-1342 

BRACKET-SEAT, FR 

1 

32046A 

22046-1344 

BRACKET-SEAT, RR 

1 

53001 

53001 -1 596-MA 

SEAT-ASSY, DUAL^BLACK 

1 

53003 

53003-1231 -MA 

LEATHER, SEAT, BLACK 

1 

92002 

92002-1616 

BOLT, SOCKET, 6MM 

2 

92C15 

92015-1078 

NUT, FLANGED, 6MM 

1 

92071 

92071-1002 

GROMMET 

1 

92081 

92081-1580 

SPRING, HOOK RETURN 

2 

130 

1 30 J 061 4 

BOLT- FLANGED, 6X1 4, BLACK 

8 


57 


FEB 


7,1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 




25001/A^B 


© — 92077A 



92093 


— 25023 


14024/A 

92069-g g 0 ^ 92Q69A 


■92009 


-92075 
(£>— 92022 
© — 311 


F-13 


This grid covers: 

Meter 


F2530 

^ 130 


4 




(£-92069 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 






14024 

14024-1 887 

COVER/METER HOUSING 



L 

AR,EU,GR,IT,SP,ST,UK,WG 

1 

1 40 24 A 

14024-1954 

COVER, METER HOUSING 



L 

FR/NR/SD 

1 

23008 

23008-1419 

SOCKET-ASSY/METER 

1 

25001 

25001-1797 

METER-ASSY, KPH 



1 

AR/EU/GR/IT/SP/ST/WG 

1 

25001 A 

25001-1798 

METER-ASSY, MPH 



L 


1 

25001 B 

25001-1822 

METER-ASSY, KPH 



\ 

FR/NR/SD 

1 

25005 

25005-1442 

SPEEDOMETER, KPH 


L 

AR,EU,FR,GR,IT,NR,SD,SP,ST,WG 

1 

2 5 005 A 

25005-1443 

SPEEDOMETER, MPH 



1 

UK 

1 

25008 

25008-11 60 

BRACKET-METER 

1 

25015 

25015-1288 

T ACH0METER,X1000R/MIN 

1 

25023 

25023-1167 

COVER-METER CASE,UPP 

1 

28011 

28011-1116 

METER, TEMP 

1 

28011 A 

28011-1118 

METER, TRIP 

1 

92009 

92009-1163 

SCREW, TAPPING, 4X1 6 

5 

92022 

92022-263 

WASHER, 5. 2X16X1 .2 

3 

92069 

92069-1059 

BULB, 12V 1-7W 

3 

92069A 

92069-1068 

BULB, 12V 3 W 

7 

92075 

92075-1495 

DAMPER, METER BRACKET 

3 

92077 

92077-1087 

KN0B,TRI D RESET 

1 

92077A 

92077-1094 

KNOB, TRIP RESET 

1 

92093 

92093-1308 

SEAL, METER 

1 

130 

1 30 J 06 20 

BOLT-FLANGED 

2 

311 

311B0500 

NUT-HEX 

3 


58 


FEB 


7/1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Cable 





F-14 


F2540 



Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

*90 





IMo. 


Cl 






54001 54001-1118 CA9LE-S p EED0METEP 1 
54012 54012-1400 CABLE-THROTTLE* OPENING 1 
54012A 54012-1401 C ABLE-THROTTLE* CLOS I NG 1 
54017 54017-1088 CABLE-STARTER 1 
92037 92037-1697 C LAMP* CABLE 1 

92170 92170-1184 CLAMP*CA9LE 1 
92170A 92170-1186 CLAMP *CA9LE 1 
92170B 921 70-1207 C LAMP* CABLE 1 


i 

921 70A 


59 


FEB. 7 * 1 9 90 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Side Cover/Chain Case 


G-3 


F2610 



Ref. 

No. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 







Cl 






3601 OB 36010-5356-HD C OVE R-S I D E,LH , EBON Y/ BLUE 1 

36010C 36010-5357-HD C OVER-S I D E ,R H , EBONY / BLUE 1 

3601 OD 3601 0-5358-HE COVER-SIDE, LH, SILVER/ROUGE 

I AR,EU,FR,GR, IT ,NR , SD , ST , U K , WG 1 

3601 OE 3601 0-5359-HE C OVER-S ID E ,R H , S I LVER / ROUG E 

1 AR,EU,FR,GR, IT,NR,SD ,ST,UK,WG 1 

36014 36014-1170 CASE-CHAIN 1 


92009 

92009-11 81 

SCREW, 6X18, BLACK 

2 

92009A 

92009-1453 

SCREW, 5X20, BLACK 

2 

92022 

92022-1346 

WASHER, 6. 5X20 XI. 6, BLACK 

1 

92 0 22 A 

92022-1521 

WASHER, NYLON, 5. 3X11 .5X1 .5 

2 

92071 

92071-056 

GROMMET 

2 

92071 A 

92071-1131 

GROMMET 

2 

92075 

92075-1634 

DAMPER 

2 

92143 

92143-1088 

COLLAR, L=6. 6 

1 

921 50 

921 50-1154 

BOLT, SOCKET, 6MM 

2 

92160 

92160-1190 

damper 

2 

130 

1 30 J 061 4 

B OLT- FLANGED, 6X1 4,BL A CK 

1 

220 

220 CO 61 6 

SCREW-PAN-CR0S,6X1 6, BLACK 

1 





This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID A/O. 


This grid covers. 

Head Lamp 



F2710 


G-4 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 




No. 

Cl 





23007 23007-1231 LENS-C0M°,HEAD LAMP 

I AR,EU,FR,GR,IT,NR,SD,SP,ST,WG 1 

23007A 23007-1232 LENS- COMP , HE A D LAMP 

| UK 1 

23008 23008-1362 SOCKET-ASS Y, HEAD LAMP 1 

49016 49016-1137 COVER-SEAL, HEAD LAMP SOCKET 1 

92002 92002-1262 BOLT, 6X22 4 

92015 92015-1094 NUT , 6MM 4 

92069 92069-071 BULB, 12V 4W 1 

92069 A 92069-1002 BULB, 12V 60/55W,H4 

L AR,EU,GR,IT,NR,SD,SP,ST , UK , WG 1 

92069B 92069-1004 BULB, 12V 60 / 5 5W,H 4 , YELLOW ( PH ) 

L FR 1 


61 


DEC-12,1989 


This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


G-5 


F2720 



This grid covers: 

Tail Lamp 


Ref. 




Quantity-ZXI 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 






11009 11009-1875 GASKET, TAIL LAMP LENS 

11036 11036-1820 BR ACKET-A, LI C ENSE PLATE 

L IT 

11043 11043-1499 B R A CK ET,LI CEN SE 

23008 23008-1364 SOCKET-ASS Y, TAIL LAMP 

23025 23025-1205 LAMP-TAIL 

23026 23026-1117 LENS, TAIL LAMP 

92002 92002-1132 BOLT, 6X12 

L IT 

92002 A 92002-1351 BOLT, 6X14 

92015 92015-1094 NUT ,6MM 

9201 5 A 92015-1193 NUT, FLANGED, 6MM 

L IT 

92027 92027-251 C OLL AR ,L=1 3 . 1 

92069 92069-063 BULB, 12V 21/5W 

92075 92075-1690 DAMPER 

130 1 30H0625 BOLT-FLANGED, 6X25 


f > 
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DEC. 12, 1989 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


G-6 


This grid covers: 

Turn signal 


220 


F2730 


23040A 



Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


Quantity-ZX1 100 

'90 





Cl 






23008 23008-1263 
23008A 23008-1273 
23008B 23008-1351 
230 AO 23040-1221 
23040A 23040-1222 


SOCKET-ASS Y, SIGNAL L AMP * R R 
SOCKET-ASSY* SIGNAL LAMP.-FR 
SOCKET-ASSY* SIGNAL LAMP*RR*LH 
LAMP-SIGNAL* FR*LH 
LAMP-SIGNAL* FR * RH 


23040B 23040-1223 
23040C 23040-1224 
92009 92009-1197 
92015 92015-1834 
92069 


LAMP-SIGNAL*RR*LH 
LAMP-SIGNAL* RR*RH 
SCREW*TAPPING*5X1 4 
NUT*4 MM 
BULB*12V 21 W 
(LOCAL PROCUREMENT ITEM) 


220 220D0430 


SCREW-PAN-CROS*4X30 


92009 


<§ 92009 


63 


FEB 


7*1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID A 10. 


This grid covers: 

Electrical Equipment 


G-7 


26030 F2760 



Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






11047 

11047-1111 

BRACKET, RELAY 

1 

21061 

21061-1003 

RECTIFIER 

1 

26006 

26006-1006 

FUSE,30A-G 

1 

26006A 

26006-1007 

FUSE,10A-R 

4 

26011 

26011-1464 

WIRE-LEAD, BATTERYC+) 

1 

26011A 

26011-1477 

WIRE-LEAD, BATTERY(-) 

1 

26012 

26012-1224 

BATTERY, 12V 1 5AH, FB14L-A2 (K) 

1 

26021 

26021-1070 

JUNCTION BOX 

1 

26030 

26030-1015 

HARNESS, MAIN 

1 

26030A 

26030-1016 

HARNESS, FR 

1 

27002 

27002-1053 

RELAY-ASSY, TURN SIGNAL 



L 

AR,EU,FR,GR,IT,NR,SP,ST,UK 

1 

27 002 A 

27002-1060 

RELAY-ASSY, TURN SIGNAL 



L 

ID 

3 

s 

o 

CO 

1 

27002B 

27002-1072 

RELAY-ASSY, FUEL SENSOR 

1 

27 002 C 

27002-1073 

RELAY-ASSY, FUEL LAMP 

1 

27003 

27003-1320 

HORN, LH 

1 

27003A 

27003-1332 

HORN, RH 

1 

49016 

49016-1124 

COVER-SEAL, FUSE 

1 

92002 

92002-1628 

BOLT, 6X10 

2 

92027 

92027-153 

COLLAR, L=7 

1 

92037 

92037-1069 

CLAMP, WIRING HARNESS 

2 

92037A 

92037-1163 

CLAMP, HOSE 

2 

92037B 

92037-1539 

CLAMP, WIRING HARNESS 

1 

92037 C 

92037-1576 

CLAMP, L=200 

2 

92071 

92071-1115 

GROMMET 

1 

92 071 A 

92071-1170 

GROMMET, HARNESS, RH 

1 

92071B 

92071-1180 

GROMMET, HARNESS, LH 

1 

92072 

92072-1195 

BAND,L=1 85 

5 

92072 A 

92072-1197 

B AND,L=365 

1 

92075 

92075-1688 

DAMPER, JUNCTION BOX 

1 

92170 

92170-1024 

CLAMP, HARNESS 

1 

220 

220C051 0 

SCREW-PAN-CROS 

1 
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FEB. 7,1990 


This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


G-8 


F2770 



This grid covers: 

ignition Switch 


Ref. 




Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 


Cl 






11043 11043-1619 

L 

21007 21007-5027 

I 

21 00 7 A 21007-5028 


B R AC KET, REFLECT OR, RR 

AR 

ROTOR, LOCK, TANK CAP 

AR,EU,FR,GR,IT,SP,ST,UK 

ROTOR, LOCK, TANK CAP 


27004 

i 

27004-5383 

L 

SWITCH-ASSY 

_ AR,EU,FR,GR,IT,SP- 

27004A 

27004-5384 

L 

SWITCH-ASSY 

NR, 

27005 

27005-5082 

L 

SWITCH- ASSY- IGNITION 
AR,EU,FR,GR,IT,SP. 

27005 A 

27005-5083 

L 

SWITCH-ASSY-IGNITION 
NR 

27008 

27008-1103 

(OPTION) 

KEY-LOCK, BLANK 

27010 

27010-1093 

SWITCH, BRAKE LAMP 

2701 OA 

27010-1226 

SWITCH, SIDE STAND 

27016 

27016-5165 

1 

LOCK-ASSY, SEAT 

AR,EU, FR#>6R,IT*S° 

2701 6 A 

27016-5166 

L 

LOCK-ASSY, SEAT 

NR 

28012 

28012-1003 

REFLECTOR-REFLEX 

28 01 2 A 

28012-1057 

REFLECTOR-REFLEX 

28012B 

28012-1068 

L 

REFLE CT OR -REFLEX, FR, SIDE 

59071 

59071-1125 

JOINT 

92002 

92002-1132 

BOLT, 6X12 

92002A 

92002-1333 

BOLT, TORX, 6X1 6 

92009 

92009-1459 

SCREW, 5X20 

92015 

92015-1193 

L 

NUT, FLANGED, 6MM 


AR 


92015A 92015-1259 

I 

L 

92144 92144-1283 

92160 92160-1192 

I 

130 130B0510 

411 411E0600 


AR 


NUT, FLANGED, 5NM 

EU,FR,GR,IT,NR,SD,SP,ST,UK,WG 

AR 

SPRING, REAR BRAKE SWITCH 
DAMPER, REFLECTOR 


AR 


BOLT-FLANGED 
WASHER-PLAIN, 6MM 


•92009 
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DEC. 12,1089 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID A/0. 


G-9 


F2810 


56007 



This grid covers: 

Tool 


Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


Quantity-ZX1 100 

'90 





Cl 






14024 

56019-120 

THREE BOND TB 1 2 1 1 * HT/ R S * WH ITE 

1 

52005 

52005-1031 

6AU6E/AIR/3.5K6/CM2 

1 

56007 

56007-1349 

TOOL-KIT 

1 

56008 

56008-006 

B A6/T00L 

1 

57002 

5601 9-1 0 8-6 A 

PAINT*1 /12L/M.C. SILVER 



L 

AR/EU/FR/6R/IT/NR/SD/ST/UK/W6 

1 

57002A 

5601 9-1 0 8-6W 

PAINT/1/12L/M.S.BLUE 

1 

57002B 

5601 9-1 0 8-HB 

PAINT/1 /12L/L.R0U6E 



L 

AR/EU/FR/6R/IT/NR/SD/ST/UK/W6 

1 

57002 C 

56019-108-H8 

PAINT/1 /I 2L/EBONY 

1 

92104 

92104-1003 

6 ASKET-LI QUID /TUBE/ 1006/ BLACK 

1 

92107 

92107-1002 

TOOL-DR IVER/#3PHILLI PS 

1 

92107A 

92107-1052 

T00L-DRIVER/#2PHILLIPS&SL0T 

1 

92110 

92110-1015 

T00L-WRENCH/ALLEN/5MM 

1 

921 1 0A 

92110-1038 

TOOL-WRENCH/OPEN END/10X12 

1 

92110B 

92110-1045 

TOOL-WRENCH/OPEN END/14X17 

1 

92110C 

92110-1104 

TOOL-WRENCH/ ALLEN/ 12MM 

1 

92110D 

92110-1108 

TOOL-WR ENCH/ ALLEN/ 8MN 

1 

92110E 

92110-11 25 

TOOL— WRENCH/BOX/1 OMM 

1 

92 1 1 OF 

92110-1140 

TOOL-WRENCH/ ALL EN/3MN 

1 

921106 

92110-1145 

TOOL-WRENCH/BOX/1 6MM 

1 

921 1 OH 

92110-3703 

TOOL-WRENCH/ALLEN/4MM 

1 

921101 

92127-003 

TOOL-WRENCH/ ALL EN/6MM 

1 

92112 

92112-003 

TOOL-PLIERS 

1 
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FEB. 7*1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 


> 


> 


F2860 




56031 G/H 



Ref. Fender 



Ref. Electrical Equipment 

56040 



Ref. Side Cover 




This grid covers , 

Label 


GRID A 10. 

G-10 


Ref. 

No. 



| Quantity-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 1 '90 1 






Cl 





56031 56031-1441 LABEL-MANUAL/ ENGLISH/ FRENCH 

L FR 1 

56031 A 56031-1717 LABEL-MANUAL* DAILY SAFETY 

L AR*EU*GR*IT*NR*SD*SP*ST*UK*WG 1 

56031 B 56031-1719 LABEL-MANUAL* DA ILY SAFETY 

L FR 1 

56031 C 56031-1720 L ABEL-M ANUAL*BATT ER Y VENT 

I AR*EU*GR*IT*NR*SD*SP*ST*UK*WG 1 

56031 D 56031-1722 LABEL-M ANUAL*BATTERY VENT 

I FR 1 

56031 E 56031-1724 LABEL-MANUAL* CHAIN 

L AR*EU*GR*IT*NR*SD*SP*ST*UK*WG 1 

56031 F 56031-1726 LABEL-MANUAL* CHAI N 

I FR 1 

56031 G 56031-1727 LABEL-MANUAL*OIL&OIL FILTER 

L AR*EU*GR*IT*NR*SD*SP*ST*UK*WG 1 

56031 H 56031-1729 LABEL-MANUAL* OILROIL FILTER 

L FR 1 

56040 56040-1106 LABEL-WARNIN6*BATTERY CAUTION 

I FR 1 

56040 A 56040-1206 LABEL-WARNING*ASBESTOS 

L UK 1 
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DEC. 12*1989 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 


This grid covers: 

Decal (Ebony/ Blue) 


GRID NO. 


G-1 1 


F2861 


56050C 



(56049D) 



Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


56014 56014-1254 

56049 56049-1562 
56049A 56049-1563 
56049B 56049-1564 
56049C 56049-1565 

56049D 56049-1566 
56049E 56049-1567 
56049F 56049-1568 
56049G 56049-1569 

56050 56050-1074 

L 


56050A 56050-1094 
56050B 56050-1095 
56050C 56050-1504 
56050D 56050-1510 


EMBLEM* FUEL T ANK* K AWAS AK I 
PATTERN* FUEL TANK.-LH 
PATTERN * FUEL TANK* RH 
P ATTERN* SIDE C0VER*LWR*LH 
P ATTE RN* S IDE C0VER*LWR*RH 

PATTERN*UPP COWLING*UPP*LH 
PATTERN*UPP C OWLI N G*LWR*LH 
PATTERN*UPP C OWLI N 6/ UPP* RH 
P ATTERN* UPP COWLING*LWR*RH 
MARK*G. FLAG 


M ARK*ENG INE C0VER*LH 
M ARK* ENGI NE C0VER*RH 
M ARK*KAWAS AKI 
MARK*ZZ-R/1100 


Quantity-ZX1 100 

'90 





Cl 






2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

W6 1 

1 

1 

1 

2 


Ebony 



Ebony 



56049B/C 

Blue 



f ) 


( 


56050A 
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FEB. 7*1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


G-12 


This grid covers: 

Decal ( Rouge/Silver) 


F2861A 


56050C 



-(56049D) 



Rouge 


Rouge 


Silver 


Ref. 

No. 


Part No. 


Description 


Spec Code 


Quantity-ZX1 1 0O 

'90 





Cl 







56014 

56049 
56049A 
56049B 
56049C 

56049D 

56049E 

56049F 

56049G 

56050 

56050A 

56050B 

56050C 

56050D 


56014-1255 
L 

56049-1570 
L 

56049-1571 
L 

56049-1572 
L 

56049-1573 
L 


56049- 

56049- 

56049- 

56049- 

56050- 

56050' 

56050- 

56050' 

56050' 


•1094 

L 

-1095 

L 

•1505 

L 

•1511 
L 


EMBLEM* FUEL T ANK*KAWASAKI 

AR*EU*FR*GR*I7*NR*SD*ST * UK* WG 

PATTERN* FUEL TANK* LH 

AR*EU*FR*GR*IT*NR*SD*ST*UK*WG 

PATTERN* FUEL T ANK * R H 

AR*EU*FR*6R*TT*NR*SD*ST*UK*WG 

P ATTERN* SIDE COVER*LWR*LH 

AR*EU*FR*GR*IT*NR*SD*ST*UK*WG 

PATTERN* SIDE COVER*LWR*RH 
AR*EU*FR*GR*IT*NR*SD*ST*UK*W6 


•1574 PATTERN*UPP C0WLING*UPP*LH 

L AR*EU*FR*GR*IT*NR*SD*ST*UK*WG 1 

•1575 P ATTE RN* UPP COWLING*LWR*LH 

L AR*EU*FR*GR*IT*NR*SD*ST*UK*WG 1 

■1576 PATTERN*UPP C 0WLIN G * UPP* RH 

L AR*EU*FR*GR*IT*NR*SO*ST*UK*WG 1 

•1577 PATTERN*UPP COWLING*LWR*RH 

L AR*EU*FR*GR*IT*NR*SD*ST*UK*WG 1 

•1074 MARK* 6. FLAG 

L WG 1 


MARK*ENGINE C0VER*LH 

AR*EU*FR*GR*IT*NR*SD*ST*UK*WG 1 

MARK* ENGI NE COVER*RH 

AR*EU*FR*GR*IT*NR*SD*ST*UK*WG 1 

MARK* KAWASAKI 

AR*EU*FR*GR*IT*NR*SD*ST*UK*WG 1 

MARK* ZZ-R/ 1100 

AR*EU*FR*GR*IT*NR*SD*ST*UK*WG 2 


56050A 
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FEB 


7*1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 


GRID NO. 


Chassis 


G-13 


This grid, covers: 


F2871 




55048B 


Ref. Decal 



Ref. Decal 


Ref. 

Part No. Description 


Quantity-ZX1 100 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






11012 11012-1742 
11047 11046-1892 
14024 14024-1868 
1 4024A 14024-1869 
14024B 14024-1939 

14024C 14025-1756 
39154 39154-1108 
39156 39156-1192 
39156A 39156-1193 
39156B 39156-1194 


CA®, INNER COWLING, RH 
BRACKET, UPP COWLING 
COVER, INNER COWLING, LH 
COVER, INNER COWLING, RH 
COVER, INNER COWLING, FR 

COVER, TRIM END 
WINDSHIELD 

PAD, INNER COWLING COVER, LH, IN 
PAD, INNER COWLING COVER, LH, OUT 
PAD ,UPP COWLING, LH,UPP 


39156C 

39156-1195 

PAD,UPP COWLING, RH,UPP 

1 

391 56D 

39156-1196 

PAD,UPP COWLING, LH,LWR 

1 

391 56E 

39156-1197 

PAD,UPP COWLING, RH,LWR 

1 

53044 

53044-1106 

TRIM, COWLING COVER 

2 

53044A 

53044-1240 

TRIM,L=760 

2 

5 5 0 48 A 

55048-541 9-H8 

COWLING. ,UPP, EBONY 

1 

55048B 

55048-5422-HB 

COWLING. ,U°P,L. ROUGE 



L 

AR,EU,FR,GR,IT,NR,SD,ST ,UK,WG 

1 

56001 

56001 -1 386-HB 

MIRROR-ASSY, LH,L. ROUGE 



L . 

AR,GR,NR,SD,ST,WG 

1 

56001 A 

56001 -1386-H8 

MIRROR-ASSY, LH, EBONY 

1 

l_ 

AR,GR,NR,SD,ST,WG 

56001B 

56001 -1 3 87-HB 

MIRROR-ASSY, RH,L. ROUGE 


L 

AR,GR,NR,SD,ST,WG 

1 

56001 C 

56001 -1 387-H8 

MIRROR-ASSY, RH, EBONY 

1 


L 

AR,GR,NR,SD,ST,WG 

56001 D 

56001-1 3 90-HB 

MIRROR-ASSY, LH,L. ROUGE 



L 

EU,FR,IT,UK 

1 

560 01 E 

56001-1 390-H8 

MIRROR-ASSY, LH, EBONY 

1 


L 

EU,FR,IT ,SP,UK 

56001 F 

56001 -1391 -HB 

MIRROR- ASS Y,RH,L. ROUGE 

1 


l 

EU, FR , IT, UK 

56001 G 

5 6001 -1 3 91 -H8 

MIRROR-ASSY, RH, EBONY 

1 


L 

F!I,FR,IT,SP,UK 

92009 

92009-11 82 

SCREW, 5X12, BLACK 

2 

92009A 

92009-1301 

SCREW, 5X1 6, BLACK 

7 

92009B 

92009-1383 

SCREW, 5X14, BLACK 

3 

92009C 

92009-1530 

SCREW, 6X1 0 

4 

92015 

92015-1183 

NUT , FLANGED, 8MM, BLACK 

1 


70 


FEB. 7,1090 


This catalog covers: 

'90ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid, covers: 

Cowling (2/2) 


G-14 


F2871 








Quanmy-ZX1 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

*90| 




Cl 


i 


9201 5 A 

92015-1233 

NUT/- FLANGED, 6NM 

4 

92015B 

92015-1757 

NUT, WELL, 5*W 

6 

92015C 

92015-1798 

NUT,5MM 

4 

92022 

92022-1521 

WASHER,NYL0N,5.3X11 .5X1.5 

7 

130 

1 30 J 081 2 

BOLT-FLANGED 

2 
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FEB. 7,1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Cowling lowers (1/2) 


H-3 





Quantity-ZX1 100 

Part No. Description 

Spec Code 

'90 





Cl 






1 1 047 

11046-1928 

BRACKET, LWR, LH 

1 

1 1 0 47 A 

11047-1080 

BRACKET, LWR COWLING 

1 

1 4024 

1 4024-1 870 

COVER, HEAT GUARD, LH,UPR 

1 

1 4024A 

14024-1871 

COVER, HEAT GUARD, RH 

1 

14024B 

14024-1959 

COVER, HEAT GUARD, RH 

1 

14024C 

14024-1966 

COVER, HEAT GUARD, LH, LWR 

1 

14037 

14037-1136 

SCREEN, COWLING 

1 

39156 

391 56-1198 

PAD, LWR COWLING, LH,FR 

1 

391 56A 

39156-1199 

PAD, LWR COWLING, RH,FR 

1 

39156B 

39156-1200 

PAD, LWR COWLING, LH,RR 

1 

39156C 

391 56-1201 

PAD, LWR COWLING, RH,RR 

1 

39156D 

391 56-1221 

PAD, LWR COWLING, RH,CNT 

1 

53004 

53004-1074 

HAT, LWR COWLING, LH, LWR 

1 

53004A 

53004-1075 

MAT, LWR COWLING", RH, LWR 

1 

53044 

53044-1213 

TRIM, INNER COVER, RH,UPP 

1 

53044A 

53044-1238 

TRIM,L=225 

1 

55028 

55028-1 2 40-HB C OWL I NG , F R , L H , L . P 0UG E 



L 

AR,EU,FR,GR,IT,NR,SD,ST,UK,WG 

1 

55028A 

5 50 28-1 2 4 0-H 8 COWL I NG , FR ,LH , EBONY 

1 

55028B 

55028-1 241 -HB C OWL! NG,FR,RH,L. ROUGE 



L 

AR,EU,FR,GR, IT, NR, SD, ST ,UK,WG 

1 

55028C 

55028-1 241 -H8 COWL I NG,FR, RH, EBONY 

1 

55048B 

55048-542 0-HD COWLING. , LWR ,LH, EBONY /BLUE 

1 

5 5 048 C 

55048-5421 -HD COW LING., LWR, RH, EBONY/BLUE 

1 

55048D 

5 50 4 8-54 23 -HE C OWL I NG . , LWR , LH , S I LVER / ROUGE 



L 

AR,EU,FR,GR,TT,NR,SD,ST,UK,WG 

1 

55048E 

55048- 5424 -HE C OWL I NG . , LWR , RH ,S I LVER / ROUG E 



L 

AR,EU,FR ,GR,IT,NR,SD,ST,UK,WG 

1 

92002 

92002-1514 

BOLT, SOCKET, 6 XI 8, BLACK 

4 

92009 

92009-1197 

SCREW, TAPPING, 5X1 4 

14 

92009A 

92009-1301 

SCREW, 5X1 6, BLACK 



L 

AR 

12 


L 

EU-, FR,GR,IT,NR,SD,SP,ST,UK,WG 

16 

92009B 

92009-1383 

SCREW, 5X1 4, BLACK 

6 

92009C 

92009-1453 

SCREW, 5X20, BLACK 



L 

EU,FR,GR,IT,NR,SD,SP,ST,UK,WG 

2 


L 


6 
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FEB. 7,1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1 100-C1 Chassis 


GRID NO. 


This grid covers: 

Cowling lowers (2/2) 


H-4 



Ref. 




Quantity-ZXI 100 

Part No. 

Description 

Spec Code 

'90 





No. 

Cl 






92015 92015-1798 NUT , 5 MM 16 

92022 92022-1521 WASHER, N?L0N, 5. 3X1 1 . 5X1 .5 

| AR 12 

L EU,FR,GR,IT,NR,SD,SP,ST,UK,WG 16 

92075 92075-1634 DAMPER 4 

92075 A 92075-1902 DAMPER 1 

92143 92143-1226 COLLAR, BLACK 4 


73 FES. 7,1990 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 


GRID NO. 


L-12 


Part No. 

Grid No. 

Part No Grid No. 

Part No. 

Grid No. 

11004-1201 . 


11046-1929... 


1 30 J 061 4 


11005-1615. 


11046-1 934. .. 


1 30 J 0614 


11007-1114. 

B-5 

11046-1935... 


1 30 J 061 6 


11008-1 233. 

P-3 

11046-1936... 

. . E-5 

1 30J061 6 


11009-1145. 


11046-1975... 

,. .E-5 

1 30 J 0620 


11009-1344. 

D - 1 3 

11047-1080... 

— H-3 

130J0620 


11009-1376. 


11047-1105... 

- . D-1 3 

130J0625 


11009-1461. 


11047-1111... 


1 30 J 063 5 


11009-1461. 


1 1 2 GO 61 6 


1 30J0812 


11009-1553. 


115G0820 

...9-13 

130J0812 


11009-1724. 


120Q0625 


1 30 J 0820 


11009-1725. 


120S0512 

... F-11 

130J0825 


11009-1726. 


120S0620 

F-1 1 

1 30S0620 


11009-1840. 


1 20 SO 820 


13001-1342. , 


11009-1847. 


12004-1093. .. 


13002-1058.. 


11009-1857. 


12005-1148... 


13008-1127.. 


11009-1858. 

B-11 

1 2009-1 058... 


13031-1305., 

B-12 

11009-1860. 


12011-1051... 


13041-1092., 

B-13 

11009-1 861. 


1 201 6-1 081... 


13042-1005., 


11009-1863. 


12020-1062... 


13048-1 007., 


11009-1875. 


12020-1063... 


13061-1183.. 

B-13 

11009-1888. 


12021-1053... 


13061-1264., 

B-13 

11009-1981 . 


1 2046-1083... 

...B-13 

13070-1230., 

B-6 

11009-1982. 


1 2046-1084... 


13087-1121 . , 


11011-1318. 


12046-1112... 


13088-1083. , 


11011-1325. 


12048-1089... 


13089-1092. , 


11011-1326. 


12053-1189... 


13091-1041 . , 


11012-1084 


12053-1241... 


13091-1042.. 


11012-1398. 


12053-1242... 


13091-1043., 


11012-1460. 

E-5 

1 2053-1 243... 


13091-1274., 


11012-1532, 


130B0510 


13091-1326. , 

D-7 

11012-1657. 

E-5 

130C0610 

...B-5 

13091-1327., 


11012-1658. 


130C0610 

.. .D-11 

13091-1328., 


11012-1675. 


130G0612 


13091-1333. , 

D-5 

11012-1742 . 


130G0616 

.. .D-8 

13091-1334., 


11012-1744 , 

F-9 

1 30G0620 


13091-1465., 


11012-1750- 

GD.. F-9 

1 30G0630 


13091-1466. , 


11013-1188. 


1 30G0635 


13091-1512.. 

C-10 

11036-1820. 

G-5 

1 30G0660 


13091-1562.. 


11043-1499 


1 30G0825 


13091-1656. , 


11043-161 9„ 


1 30G0835 


13091-1670. . 


11046-1150. 


130H0625 


13091-1698. . 


11046-1151. 

9-3 

1 30 J 0520 


13095-1216. . 


11046-1252. 

E-1 4 

130J0610 


131G0850 


11046-1262. 

E-5 

1 30 J 061 0 


13107-1106.. 


11046-1722. 


1 30 J 0 61 0 


13107-11 08. . 


11046-1890. 

P-P 

130J0614 


13107-1236. . 

D-5 

11046-1891. 


1 30 J 061 4 

, _ . C-Q 

13107-1266.. 


11046-1892. 


1 30J0614 


13116-1102.. 


11046-1928. 


1 30 J 061 4 


13116-1110., 

F — 1 0 


This grid covers: 

Numerical Part Index 


Part No. Grid No. Part No. Grid No. Part No. Grid No. 


1311 6-1 1 40 9-14 

13127-1196 C-3 

13128-1 174 C-? 

13129-1 534 c-3 

13129-1665 C-3 

13129-1666 C-3 

13140-11 96 C-4 

13140-1197 c-4 

13140-1198 C-4 

13144-1162 C-3 

131 51-1007 C-8 

13161-1155 C-5 

13165-1 12G C-5 

13168-1236 9-13 

13168-1 405 C-11 

13168-1 448 F-8 

13169-1313 D-5 

13169-1748 D-8 

13169-1967 C-9 

131 83-1321 C-11 

1 3183-1 323 C-11 

13183-1 452 C-11 

13183-1453 C-11 

131 83-1 592 C-11 

13183-1606 C-11 

1318^-1069 B-14 

13194-1067 9-13 

132E0625 C-9 

132G061 2 C-6 

132G0612 D-8 

1 32G061 2 D-9 

132G0616 D-5 

1 32G063 0 C-6 

132G0645 D-5 

132G0835 9-8 

132J0612 D-11 

132J0616 B-13 

132J0620 9-13 

132J0620 C-8 

1 3 2 J 0625 9-11 

132J0625 C-8 

1 3 2 J 06 2 5 C-9 

1 32 J 063 5 C-8 

1 32 J 0640 C-8 

132J0640 C-9 

132J0640 D-11 

132J0650 C-8 

132J0655 C-8 

132 J 06 80 9-14 

132J0680 C-8 


13? J0825 D-11 

1 3 2 ?7-1 0 D- 7 

1 3231 -106 7 °- 1 4 

13274-1 0 7 2 9-1 T 

13236-1103 C-5 

1 3236-1 1 fie: F-4 

13236-11 «6 *-10 

13236-1216 C-5 

13239-11 63 C-4 

1 3? 42-1242 C-5 

13?42-12»7 c-5 

13251-1 091-KK..9-12 

1 32 ^6-1 0 C 2 9-14 

1 3260-1120 C-3 

13260-1121 C-3 

1 32 60-1 1 3 7 C-3 

13260-117O c-3 

13260-1139 C-3 

1 3260-1140 C-3 

13260-11 41 C-3 

14001-10 7 7 C-6 

14017-100* C-6 

1 4014-1056 C-6 

14014-1059 C-4 

14014-1065 D— 7 

14014-1101 C-6 

1 40 24 -1 62 7 D-1 0 

1 40 24-1 62® 9-4 

1 4024-1 64 c 9-4 

14024-1721 c-8 

1 4024-1 867-HD. . *-17 

14024-1867-HE..F-12 

14024-1 868 6-17 

14024-1 869 6-13 

14024-18 7 0 H-3 

1 4024-1 8 7 1 H-3 

1 4024-1887 F-13 

1 4024-19?': c-8 

1 4024-1 939 6-1 7 

1 4024-1 954 F-1 7 

14024-1956 C-8 

1 4 0 74 — 10^9 H-7 

14024-1966 H-3 

1 4025-1422 D-* 

14025-1786 6-17 

14025-191 7 c -11 

1 4025-194? D- 7 

1 4925-1979 c-8 

14026-1157 c-° 

1 4 0 72-1 1 94 C-8 


IAO 37 -I 125 . .. 

ft — 1 O 

1 40?7-11?6 . .. 


1 403^-1 13?... 

D X 

1 4077-1 176 . .. 

U - ■* 

14041-1100... 


1 4041-110?. .. 


1 4060-1051 . .. 


1 4069-1054... 

c-c 

1 4070-1 0 7 ?... 


1 4073-1410. .. 

. . D -6 

14077-1420... 

..*>-6 

1 4077-i4?i ... 


14075-1068... 


1 5001-1 *70... 


15001-1 580... 


1 5001 -1 582... 

..C-11 

15001-1 584... 

..C-11 

15001-165 7 ... 


1 5010-10 8 7 ... 


15010-108°... 


15010-1080... 


1 5010-1090. .. 


1 5010-^091 ... 

- . c-1 

15010-109?... 


1 * 010 - 1097 ... 


1*010-1004... 

..c -11 

1 5010-109*. .. 


1 5010-1096. .. 


1 5010-1007. .. 


15010-1098... 


15010-1107... 


15010-1104... 

..C-1? 

1 5010-1105. .. 

. . C -1 2 

.1 5010-1106... 


15010-1107... 

..C-1? 

15010-1108... 


15010-1100... 

. . C-1 2 

15010-1110... 

. . C -1 2 

16007-1117... 


1 6007-1147 . .. 

D -O 

16007-1144... 

O -0 

1 6009-1671 ... 

..D-7 

1 6012-1051 ... 

..D-7 

1 6017-1 0*7. .. 

..D-7 

16014-1064... 

..D-7 

1 6016-1061 . .. 


16071-1171 ... 

r -17 

1 6070-1097. .. 

. .D-7 

160 7 0-106° . .. 

ft - f 

16071-1070 . .. 

ft -** 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 


GRID NO. 

L-13 


Part No. Grid No. Part No Grid No. Part No. Grid No. 


1 6035-1055 D- 3 

16044-007 0-3 

1 6065-1 21 0 B-3 

16073-1062 D-7 

16082-1096 D-5 

16085-1103 0-5 

16085-1173 B-1 3 

1 6085-1223 B-1 3 

1 6085-1235 B-1 4 

16099-003 D-5 

16111-003 D-5 

1 6115-1009 C-8 

1 6126-11 08 D-5 

16126-11 40 E — 1 1 

16126-1144 B-6 

16126-1237 D-3 

1 6126-1247 D-3 

161 26-1249 0-3 

16126-1252 D-3 

1 6126-1 256 D-3 

16130-1001 D-5 

1 6142-1088 D-5 

16142-1089 D-5 

16146-1096 D-7 

1 61 54-1007 D-5 

1 61 54-1078 D-5 

16160-1116 D-1 0 

16160-1147 D-1 0 

16160-1151 D-1 0 

16165-1053 C-9 

172G0614 C-5 

172G0616 C-6 

180H0614 E-1 4 

1 8001-1788 B-8 

1 8001-1799 B-8 

1 8002-1 942 B-8 

1 8069-1 054 B-8 

1 8090-1063 B-8 

1 8090-1070 B-8 

186G0612 D-1 3 

187G0616 D-1 3 

21001-1107 D-7 

21007-1197 D-7 

21007-1207 D-8 

21007-1214 D-8 

21007-1217 D-8 

21007-5027 G-8 

21007-5028 G-8 

21017-017 D-9 

21025-01 1 D-Q 


21039-1052 D-7 

21039-1 060 D-9 

21040-1055 D-9 

21061-1003 G-7 

21066-1056 D-7 

21110-1284 D-8 

211 1 9-1303 D-8 

211 21-11 66 D-8 

21121-1167 D-8 

21160-1075 D-8 

21163-1161 D-9 

220B0308 F-11 

220B0510 C-8 

220B061 2 D-5 

220B061 8 D-5 

220B0620 B-7 

220B0625 D-5 

220B0630 B-7 

220C0508 F-11 

220C051 0 G-7 

220 CO 520 B-7 

220C0520 F-8 

220C0616 G-3 

220D0408 D-4 

220D041 0 D-4 

220D0430 G-6 

220D0514 C-14 

220D051 4 D-11 

220D0616 F-11 

220X0514 F-11 

2 21 B 064 5 C-4 

221 E0625 E-5 

2 23 C 041 4 C-14 

224B0630 B-7 

224C0514 B-7 

2300 7 -1231 G-4 

23007-1 232 G-4 

23008-1 263 G-6 

23008-1 273 G-6 

23008-1351 G-6 

23008-1362 G-4 

23008-1 364 G-5 

23008-1 419 F-13 

23025-1205 G-5 

23026-1 117 6-5 

23040-1221 G-6 

23040-1 222 G-6 

23040-1 223 G-6 

23040-1 224 G-6 

235B061 0 C-9 


25001-1797 F-13 

25001-1798 F-13 

25001 -1822 F-13 

25005-1442 F-13 

25005-1443 F-13 

25008-11 60 F-13 

25015-1288 F-13 

25023-1167 F-13 

26006-1006 G-7 

26006-1 007 G-7 

26011-1371 c-9 

26011 -1432 D-7 

26011-1464 G-7 

26011-1477 G-7 

26011 -1479 D-9 

26012-1224 G-7 

26021-1070 G-7 

26030-101 5 G-7 

26030-101 6 G-7 

27002-1 053 G-7 

27002-1060 G-7 

27002-1065 C-10 

27002-1072 G-7 

27002-1073 G-7 

27003-1320 G-7 

27003-1332 G-7 

27004-5383 G-8 

27004-5384 G-8 

27005-5082 G-8 

27005-5083 G-8 

27008-1103 G-8 

2701 0-1093 G-8 

27010-11 55 C-9 

2701 0-1 170 F-4 

27010-1171 F-10 

2701 0-1202 D-10 

2701 0-1226 G-8 

27010-1254 D-9 

27010-1287 F-11 

2701 2-1422 F-12 

27016-5165 G-8 

27016-5166 G-8 

2801 1-11 1 6 F-13 

28011-11 18 F-13 

28012-1003 G-8 

28012-1057 G-8 

2801 2-1068 G-8 

31 064-11 14-GD. .E-3 

311B0500 F-13 

31 180600 D-9 


This grid covers: 

Numerical Part Index 


Part No. Grid No. Part No. Grid No. Part No. Grid No. 


■'ll G0600 C-5 

711J0600 C-5 

31 5G1600 B-1 7 

32029-1 61 5 E-4 

32033-1201 C-6 

32033-1202 C-6 

32033-1204 C-8 

32043-1 344-gd. . E-10 

3 2046-1342 F-12 

“32046-1 344 F-12 

32052-1 296 *-11 

32099-1 087 D-5 

32109-1 198 E-5 

32150-1 033 C-6 

32150-1482 D-10 

32150-1 483 D-10 

32150-1 494 D-10 

32150-1 49* d-10 

32150-1 568 B-6 

32150-1660 C-6 

32160-1 108-GD. .E-3 
32160-111 7 -GD. .E-3 
33001-1351-GD. .E-6 

33032-1 157 E-6 

34011 -1 1 45 E-10 

34C24-1249-GD. .E-10 

34028-1191 E-8 

34028-11 92 5-8 

34028-1208 E-8 

34028-1209 E-8 


35004-1 25R-HB. .E-9 
75004-1255-H8..E-9 
35004-1 2 7 5- HB . .E-9 
75004-1 2 7 5-h8.. E-9 
35011-141 7-GD. .E-5 
35011-1 520-GD. .E-5 
35011-1 521-GD. .E-5 
35011-1 522-GD. . E-5 


35019-1 259 e-9 

75023-1257 e-9 

^ 35023-1 262 E-9 

75023-1 263 E-° 


7601 0-5356-HD. .G-3 
7601 0-575 7 - HD. .G-3 
7601 0-535 8-HE. .6-3 
7601 0-535 9- HE. .G-3 
76014-1170. ... .G-3 


7 °00 7 -1 1 0 7 E- 7 

■*9060-1094 D-10 

7 9062 -1 2 7 6 D-10 


79062-1 2 p 0 . 

D-10 

39 0 62-1 3 7 5 . 

D-10 

799 62-1 74 5. 

D-10 

39062-1 7 7 5 . 

D-10 

3°062-1 3 7 6. 

....D-10 

7 9 062-1 7 77 . 

D-1 0 

■*9062-1 7 7 8 . 

D-10 

79062-13 7 9. 

D-10 

■*9062-1 470. 

D-10 

3906 7 -105 7 . 

D-1 7 

■*9076-1 061. 

D-9 

791 10-1 0O«r, 

C-5 

391 54-1108. 

G-17 

391 56-1 1 Ro. 

*-11 

391 56-11 90. 

F-11 

791 56-11 01 . 

F-11 

391 56-11 07. 

G-13 

391 56-11 ot. 

G-17 

391 56-11 04. 

G-13 

391 56-11 °5. 

G-1 7 

391 *6-1196. 

G-17 

■*91 56-1 1 07. 

G-1 7 

701 *6-1 1 9® . 

M — 3 

39156-1109. 

H -3 

791 56-1200. 

. . . - H-7 

391 56-1201 . 

H-7 

391 56-1221 . 

H-3 

791 70-1 0 co . 

C-6 

**91 97-1011 . 

D-10 

39192-1071. 

D-10 

41 0°0600 . • . 

B-7 

41 0*0600. . . 

C-6 

410 El 000... 

.. . . E-6 

41 0*2000. . . 

E-3 

41002-1789. 

E-1 1 

41 0 02-1 7O 0 . 

E-1 1 

410 60-112 7 . 

E-1 2 

41 060-1175. 

E-1 2 

41 067-001 . . 

E-1 2 

41 0 64-1 0*4. 

E-1 2 

41 068-1 71 1 . 

E-12 

41 068-1 312. 

E-1 7 

41 077-1 463- 

GE..E-12 

410 77 -1 464- 

P*. . E-1 7 

41975-1014. 

E-1 1 

41 rv**- 1015 . 

E-1 1 

410 7 5 -1016. 

E-1 1 

41 0 7 * — 1 0 7 5 . 

E-12 

41 080-121°- 

C". . *- 7 

41 0®0-1 2*4- 

F*. . *-5 


41Q8 n -1 7 R*-*p 

. . * - * 

41082-001 

..*-12 

411D1000 

. . E-1 4 

411 E 0600 

. . * - ® 

411*0600 

. .C -6 

4203 7 -1 1 7 7 -PD 

. . E- 1 7 

42074-1 0 CC 

..0-17 

42034-1 056 

. . 0 - 1 7 

420 7 6-i Q 77 . 

C _ "» 

42076-10 70... 

E - 7 

42 07* -1 10° 

u — ~r 

42036-1 111... 

. . * - 7 

42036-1 15 7 . .. 

. . * -* 

42036-122°... 

. .E-1 7 

42036-1242... 

..*-14 

42036-1264... 

. .E -6 

42036-1 26 c . . . 

. . * -* 

42041 -128 7 ... 

..E-1 7 

43001-120?... 

..E-1 4 

4300 7 -1 1 4° —PD 

. . E-14 

4701 0-1 06"' . . . 

. . p -6 

4301 *-i 7 7 ° . . . 

. . p-4 

4301 C -1 78" . .. 

..P-19 

4701*— 141®.. • 

..*-6 

43020-1 0*4 . . . 

. . *-4 

47020-105* 

. . P -10 

43020-106". .. 

. . p -6 

43020-106®. .. 

. . * -" 

43029-106°. .. 

. . F 

43020-1092... 

. . P-* 

43022-1019... 

. . P-4 

43026-1 0 C 1 . . . 

.. p -6 

47026-105 7 . .. 

. . p-4 

4,3026-1052. .. 

. . * -1 0 

4302 7 -10 c 1 . .. 

. .*-6 

4702°- 105". .. 

. . * -6 

4302R-1O5®... 

. . * -4 

430 2®-1 05° . .. 

..c -10 

43034-1 OS 7 .. . 

. . * -4 

43074-1054. .. 

..*-10 

43074-1 0° n -GD 

p -" 

43041-1 3?R- *E 

. . * - 7 

43041-1 30 P-PE 

. c — c 

43041-1 7 °6- *E 

. . P- ® 

43044-106" 

m m £ 

4704*-00“». . . . 

. . * “ C 

004 . . . 

!!f-s 

47040-1 0 54 

. . F-7 

4T04Q-1O55 . .. 

..F-7 

4 304 0-10 5* 

..F-7 


This catalog covers: 

'90 ZX1100-C1 


GRID IMO. 


Part No. Grid No. 


43049-1057 F-7 

43049-1066 F-1 1 

43049-1067 F-5 

43049-1068 F-5 

43056-003 D-10 

43056-003 F-5 

43056-003 F-7 

43056-1052 B-14 

43056-1054 F-5 

43056-1054 F-7 

43057-003 F-5 

43057-003 F-7 

43057-1001 B-14 

43059-1450 F-10 

43059-1566 F-6 

43059-1588 F-6 

43059-1 589 F-4 * 

43059-1 590 F-4 

43059-1652 F-4 

43059-1661 F-10 

43061 -1002 F-4 

43067-001 F-4 

43067-001 F-6 

43067-001 F-10 

43078-1058 F-6 

43078-1110 0-10 

43082-1104 F-7 

43082-111 3 F-5 

43084-003 F-5 

44001-1750-10.. F-9 

44005-1305-10. . F-9 
44006-1302-10. .F-9 

44013-131 6 F-9 

44018-1053 F-9 

44022-1251 F-9 

44026-1457 F-9 

44037-1266 F-9 

44039-1 200-GD.. F-9 

45014-1465 F-3 

46003-1329 F-8 

46012-121 5-GD. . F-8 
46012-121 6-GD..F-8 

46019-1072 F-8 

46075-1088 F-8 

46075-1091 -HB. .E-5 
46075-1091 -H8..E-5 

46091-1535 F-8 

46091-1537 F-8 

461F0600 D-9 

46102-1248 F-7 


Part No 



L-14 

rid No. 

Part No. Grid No. 


53004-1075 

. H-3 


53044-1106 



53044-1201 

.D-11 


53044-1204 

.H-3 


53044-1213 

.H-3 


53044-1236 

.F-11 


53044-1238 

.H-3 


53044-1 240 

• G-1 3 


53045-1057 

.E-5 


54001-1118 

. F- 1 4 

1 

U- 

54012-1400 

. F-1 4 


54012-1401 

. F- 1 4 


54017-1088 

. F-1 4 


55 0D 201 5 

. F-6 


55020-1365 

.E-6 

.F-10 

55028-1 240-HB. 

.H-3 


55028-1 240-H8. 

.H-3 


55028-1241-HB. 

.H-3 


55028-1 241-H8. 

.H-3 

.D-10 

55048-541 9-H8. 

.G-1 3 


55 048-5420-HD . 

.H-3 

. D-3 

55048-5421 -HD. 

.H-3 


5 5048-5422-H3. 

.6-13 

.C-10 

55048-5423-HE. 

.H-3 


55048-5424-HE. 

.H-3 


551 A0408 

. C-4 


554A0800 

. E-1 4 


555A0410 

. B-1 2 


56001 -1 386-HB. 

.6-13 


56001 -1 386-H8 . 

.G-1 3 


56001-1387-HB. 

. G-1 3 

.D-11 

56001 -1 387-H8. 

. G- 1 3 

.D-11 

56001 -1 390-HB. 

. G-1 3 


56001 -1 390-H8. 

, .6-13 


56001 -1 391 -HB. 

, . G- 1 3 

. F-1 1 

56001 -1 391 -H8. 

.G-1 3 

. F-1 1 

56007-1349 

.G-9 

. F-1 1 

56008-006 

. G-9 

. F-11 

56014-1254 

.G-11 


56014-1255 

, .G-1 2 


5601 9-1 08-GA . . 

, .G-9 

- D-13 

56019-108-GW.. 

, .6-9 


5601 9-108-HB.. 

.G-9 


5601 9-1 08-H8. . 

, .G-9 


56019-120 

.G-9 


56031-1441 

, .G-10 


56031-1717 


- F-1 2 

56031-1719 

, .G-10 

. . F-1 2 

56031-1720 

, .G-10 

, . H — 7 

56031-1722 

, .G-10 


49085-1054. .. 


51044-1119. . 


52005-1031 . 


This grid covers: 

Numerical Part Index 


Part No. Grid No. Part No. Grid No. Part No. Grid No. 


56031-1724 G-1 0 


56031-1726 G-1 0 

56031-1727 G-1 0 

56031-1729 G-1 0 

56040-1 106 G-1 0 

56040-1206 G-10 

56049-1 562 G-11 

56049-1 563 G-11 

56049-1 564 G-11 

56049-1 565 G-11 

56049-1 566 G-11 

56049-1 567 G-11 

56049-1 568 G-1 1 

56049-1 569 G-11 

56049-1570 G-12 

56049-1 571 G-12 

56049-1 572 G-12 

56049-1573 G-12 

56049-1 574 G-12 

56049-1 575 G-12 

56049-1 576 G-12 

56049-1 577 G-1 2 

56050-1 O' 7 4 G-1 1 

56050-1074 G-12 

56050-1094 G-11 

56050-1094 G-12 

56050-1095 G-11 

56050-1 095 G-12 

56050-1 504 G-11 

56050-1505 G-12 

56050-1 51 0 G-11 

56050-1 51 1 G-12 

59026-1 101 D-8 

59071 -1 125 G-8 

59071-1132 F-6 

59502-1093 D-11 

600A0500 C-3 

600A1200 D-5 

601 A6004 E-6 

601 A6203 B-13 

601 B6204UU E-12 

601 B6206UU E-1 7 

601 B6304UU E-17 

670B1 506 C-6 

670B1 508 D-5 

670B201 1 F-7 

670B2015 9-3 

6 7 0B2 01 6 D-6 

6 7 0B201 6 E - 1 4 

670B201 8 D-6 


67001 509 C-6 

670C2016 C-6 

670D2020 D-6 

671 »2 525 D — 1 2 

671 02 590 C-9 

67102590 D-6 

702AQ7325 e-7 

702A07380 E-5 

702A07400 F-1 1 

92001-1105 D-5 

92001-1455 C-5 

92001-1460 c -6 

92001-1617 E-4 

92001-161° E-4 

O2001-172 7 F-4 

92001-1727 F-10 

°2001 -176 t E-9 

92001-1 855 C-8 

92001-1871 C-6 

92001-1 8°9 B-5 

92001 -1 899 C — 7 

92001 -197Q D-1 7 

92001-1947 o-o 

92001-1951 F-5 

92001-1951 f-7 

92001-1998 C — 1 2 

92002-1054 C — 7 

°2002-106« 5-4 

92002-1172 G-5 

92002-1132 G-8 

92002-1178 B-5 

02002-117': F-1 1 

92002-1 262 G-4 

92002-1306 C —7 

92002-1308 C-7 

92002-1322 f-4 

92002-1322 f-10 

92002-1327 F-4 

920^2-1324 F-4 

92002-1324 f-10 

92002-1325 F-10 

920C2-1377 G-° 

92002-1374 E-5 

92002-1347 c-8 

92002-1744 «-14 

92002-1344 C-9 

92002-1345 C-8 

92002-1745 C-o 

02002-17*1 g-5 

92002-13^9 D — 7 


O2003- 1 78" n- - ’ 


92002-1792 D-l 1 

9200?- 1 400 •>-■» 

O2002-1 42° D-17 

92002-1471 D-5 

92002-1442 D-° 

92002-1442 F-f 

92002-1 44° c-° 

92002-1452 E-* 

92002-1464 «=--» 

92002-1 497 c-5 

02002-1514 m-7 

92002-1 541 C — « 

92002-1 567 c-6 

92007-1571 D-11 

02002-1609 C-6 

02002-1616 f-1 2 

92002-162° G-" 

02002-1 650 f-o 

92002-1 654 C-7 

92002-1717 c-7 

02002-17*6 «- 7 

92002-1 270 d-t 

92002-177* c-4 

97002-1785 E -7 

02002-1796 *>-11 

02002-1706 B-13 

92007-1 856 D-7 

°2002-1 884 E-9 

92002-1888 c-4 

92002-l8« o f-6 

92002-1 88* f-10 

92002-1 900 r-4 

92002-1 939 

92002-1 947 0-7 

92007-079 F-1 n 

92007-208 °-11 

92004-1146 f-1 t 

92004-1 164 C-5 

02004-1181 p-7 

92004-1196 d-7 

O20OF-101-' 0-6 

92006-110° C— 1 2 

0200^-111° C-12 

02005-1178 c-12 

°200*-1 1 57 C-12 

02005-116° °- 7 

02006-1 1 70 r-12 

92006-11 01 P-17 

92006-119*? P- 17 
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92005-1193 012 

92005-1200 012 

92005-1208 P-6 

92009-1163 013 

92009-1181 G-3 

92009-1182 E-9 

92009-1182 G-1 3 

92009-1197 G-6 

92009-1197 H-3 

92009-1257 F-8 

92009-1261 D — 1 1 

92009-1261 D-13 

92009-1262 C-12 

92009-1288 06 

92009-1301 G-1 3 

92009-1301 H-3 

92009-1308 D— 1 1 

92009-1360 D-5 

92009-1365 C-12 

92009-1383 G-13 

92009-1383 H-3 

92009-1453 G-3 

92009-1453 H-3 

92009-1459 G-8 

92009-1530 G-13 

92009-1 549 D-3 

92009-1550 D-3 

92009-1 551 D-3 

92009-1569 F-5 

92009-1632 C-12 

9201 5-1078 F — 1 2 

92015-1094 E-9 

92015-1094 G-4 

92015-1094 G-5 

92015-1133 E-1 4 

9201 5-1178 C-5 

92015-11 83 6-13 

92015-1188 E-1 0 

92015-11 90 E-7 

92015-1193 6-5 

92015-1193 G-8 

9201 5-1210 C-3 

9201 5-1 233 F— 4 

92015-1 233 F-1C 

92015-1233 G-1 4 

9201 5-1259 C-12 

9201 5-1259 G-8 

9201 5-1328 E-9 

92015-1380 B-8 

9201 5-1429 E-4 


9201 5-1476 D-9 

9201 5-1485 F-9 

9201 5-1487 D — 1 1 

9201 5-1487 D-13 

9201 5-1522 E-4 

9201 5-1 555 B-14 

9201 5-1 559 B-12 

92015-1640 B-6 

9201 5-1720 E-1 3 

9201 5-1724 E-6 

9201 5-1747 E-14 

9201 5-1749 B-8 

9201 5-1757 E-9 

9201 5-1757 G-1 4 

9201 5-1758 D-1 1 

92015-1758 D-13 

92015-1798 G-14 

9201 5-1798 H-4 

9201 5-1800 D-7 

9201 5-1813 E-3 

9201 5-1834 G-6 

92016-028 E-3 

92019-021 E-1 0 

92022-1003 D-3 

92022-1012 D-5 

92022-1023 F-11 

92022-1 077 C-3 

92022-1114 B-14 

92022-1132 D-9 

92022-1199 C-12 

92022-1221 B-14 

92022-1246 E-4 

92022-1282 E-14 

92022-1299 F-9 

92022-1346 G-3 

92022-1355 B-8 

92022-1463 B-14 

92022-1480 C-12 

92022-1495 D-5 

92022-1497 D-8 

92022-1 507 E-8 

92022-1517 B-1 3 

92022-1517 C-6 

92022-1518 B-1 3 

92022-1519 B-1 3 

92022-1 521 G-3 

92022-1521 G-14 

92022-1521 H-4 

92022-1533 P-11 

92022-1591 e-3 


92022-1593 C-5 

92022-1598 F-9 

92022-1601 F - 6 

92022-1605.. - . .F-10 

92022-1606 F-10 

92022-1618 E-1 3 

92022-1633 B-12 

92022-1720 B-3 

92022-1728 C-3 

92022-1772 C-5 

92022-1976 D-1 1 

92022-212 C-3 

92022-225 B-13 

92022-263 F-13 

92022-304 B-5 

92022-304 D-1 1 

92022-326. E-14 

92024-069 C-3 

92025-1870...-. .B-9 
92025-1871 B-9 

92025-1872 B-9 

92025-1 873 B-9 

92025-1874 B-9 

92025-1 875 B-9 

92025-1876 B-9 

92025-1877 B-9 

92025-1878 B-9 

92025-1879 B-9 

92025-1880 B-9 

92025-1881 B-9 

92025-1882 B-9 

92025-1883 B-9 

92025-1884 B-9 

92025-1885 B-9 

92025-1886 B-9 

92025-1887 B-9 

92025-1 888 B-9 

92025-1889 B-9 

92025-1890 B-9 

92025-1982 B-9 

92025-1983 B-9 

92025-1984 B-9 

92025-1985 B-9 

92026-094 C-5 

92026-1043 B-14 

92026-1202 B-14 

92026-1213 B-13 

92026-1217 C-5 

92026-1 223 P-13 

92026-1230 D-5 
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92026-1263 

.B-14 

92026-1265 

.B-1 7 

92026-1271 

.B-1 7 

92026-1306 

.B-14 

92026-1307 


92027-1 040 

. F— 7 

92027-1079 


92027-1134 


92027-1134 

-D-11 

92027-1166 


92027-1 53 


92027-1651 

.D-13 

92027-1732 


92027-1763 


92027-1810 


92027-251 

.F-11 

92027-251 


92028-1066 


92028-1 100 

.B-12 

92028-1101 

.B-12 

92028-1102 

.B-12 

02028-1 124 


92028-1272 

.9-12 

92028-1273 


92028-1274 


92028-1282 


92028-1310 

.F-10 

92028-1363 


92028-1 468 


92028-1553 


92028-1591 

.B-12 

92028-1592 

.B-1 2 

02028-1593 

.B-12 

02033-025 

.C-3 

02033-1 029 


92033-1041 


92033-1 042 

. E-1 2 

92033-1 043 

. E-13 

92033-1 044 

. E-1 3 

92033-1077 

. F-9 

92033-1099 


92033-1 156 

. E-13 

92033-1 177 


92033-1178 

.C-5 

92036-1052 

.D-5 

92037-01 C 


92037-1069 


02037-1069 

. G- 7 

92037-1 1 63 

. G-7 

92037-1 1 81 

.D-11 


92037-11 f-11 

92037-1104 C-12 

920 7 7-14 7 P-6 

920 77 -1 4 7 D-11 

92 037-1 4 7 E-5 

920^7-1577 e-8 

92037-1530 C-6 

92077-1 530 c-o 

92037-1539 G — 7 

92037-1547 F-6 

9203 7 -1576 G-7 

92037-1608 D-11 

o2037-16°7 f-14 

92077-1827 F-3 

02037-1827 F— 4 

92077-1875 E-5 

92037-1806 F-6 

920 T 7-1972 P-6 

92037-1 9« 5 D-11 

92037-1997 b-3 

02037-213 P-6 

92 042 -00 7 C — 8 

92042-007 D - *' 

92042-014 C-4 

92042-016 C-6 

02042-020 C-4 

92042-031 C-6 

92043-1 07"* C-6 

92043-1061 D-5 

02043-111 D-5 

92043-1145 E-8 

92043-1207 D-3 

02047-1213 d-5 

92043-1278 E-8 

92043-1262 9-3 

92043-1263 P-3 

92043-1264 9-4 

92043-1264 P-5 

92043-1 279 P—5 

92043-12*1 C-6 


92043-1302 D-5 

92043-1307 F-6 

02045-1045 C-4 

02045-1133 d-7 


92045-1185 D-7 

92045-11*6 C — 7 

92046-031 C — 3 

92946-100° F — 7 

o?046-1 022 p — 1 7 

92046-10*2 9-1 * 


02046-110* n-17 


02046-1100 

92046-1 1 1 n E-7 

07046-1111 c-6 

92046-1111 t-7 

02046-111 2 E-7 

°2046-H55 0-13 

02046-1200 0-14 


02048-1057 C — 7 

°204 *-1 06* o-1 T 

02Q49-1 oi“» c-* 

92049-1OF7 E-1 2 

92040-1061 E-17 

92040-1070 C -* 

O204O-11QO c-7 

92040-1165 o_i4 

02040-1174 P-13 

92040-1 1*1 c-f 

02040-1181 P-7 

©2049-1186 C-* 

920*0-1 29 n D-7 

920*o-1 21 * ° - o 

020*0-1314 E-6 

02040-1 377 e-1 2 

92040-1 342 c_o 

92040-1351 * — 7 

92050-027 p — 1 7 

92055 -04° c-* 

02055-077 d-5 

O205*-091 D-11 

02055-1002 D-7 

920 5 *-1 004 C-1 7 

P205E-11 2 D-11 

9205*-1 1 2 T 8-0 

9205E-1176 C-6 

920 5 * -1 1 46 C-6 

02055-11 46 C - * 

°20 5*-1 22 T C-13 

02055-1264 D-7 

°20 5 * -1 276 D-° 

°205*-1 2*2 D-11 

920 55-1 352 D -4 

°20 5 * -1 366 D-7 

°205E-1 379 d-o 

°205*-1 381 D-o 

O205E-1 3*7 F-11 

°20**-i 401 0-7 

o?05c_i 410 c-11 

920 **-1 4 77 r\ - 1 1 
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L-16 


Grid No. 


92081-1621 C-1 3 

92081-1622 C-1 3 

92081-1661 F-7 

92081-1668 C-6 

92081-1676 E-10 

92081-1733 E-8 

92081-1742 C-5 

92081-1759 D-7 

92081-1761 D-4 

92081-1833 E-14 

92081-1971 C-6 

92092-101 3 B-8 

92093-1285 F-9 

92093-1308 F-13 

92093-1310 B-6 

92104-1003 G-9 

92107-1002 G-9 

92107-1052 G-9 

92110-1015 G-9 

92110-1038 G-9 


92055-1424 D-11 

92055-1425 D-3 

92055-1 426 D-3 

92055-1427 C-13 

92055-1434 B-6 

92055-1 454 C-13 

92055-1465 P-5 

92055-1470 E-3 

92057-1209 B-12 

92057-1255 B-11 

92057-1298 E-13 

92059-1032 B-6 

92059-1230 B-6 

92059-1551 B-6 

92059-1907 B-6 

92059-1976 C-13 

92059-1977 C-13 

92062-011 C-9 

92062-1055 D-5 

92063-1330 D-3 

92063-1331 D-3 

92063-1332 D-3 

92063-1344 D-4 

92063-1345 D-4 

92064-1119 D-4 

92065-058 C-8 

92065-097 C-9 

92066-1051 D-4 

92066-1077 F-4 

92066-1077 F-10 

92066-1096 C-6 

92066-1161 C-6 

92066-1163 C-8 

92066-1174 C-o 

92066-1183 D-11 

92066-121 1 B-6 

92066-1277 F-8 

92066-1306 B-6 

92066-1324 P-6 

92066-1342 C-9 

92068-006 B-3 

92069-063 G-5 

92069-071 G-4 

92069-1002 G-4 

92069-1004 G-4 

92069-1059 F-13 

92069-1068 *-1 3 

92070-1143 D-8 

92071-056 G-3 

92071 -1002 F-12 


92071-1 028 B-6 

92071-1 11 5 G-7 

92071 -1 130 D-9 

92071-1131 G-3 

92071-1143 F-10 

92071-1165 B-6 

92071-1170 G-7 

92071-1180 G-7 

92072-045 E-5 

92072-1188 E-5 

92072-1195 B-6 

92072-1195 F-10 

92072-1195 G-7 

92072-1197 F-4 

92072-1197 G-7 

92072-1237 D-13 

92075-015 B-8 

92075-015 F — 1 1 

92075-101 1 E-9 

92075-1274 E-4 

92075-1377 E-4 

92075-1446 B-8 

92075-1 446 D-11 

92075-1495 F-13 

92075-1 634 G-3 

92075-1 634 H-4 

92075-1 666 C-8 

92075-1 688 G-7 

92075-1 690 G-5 

92075-1709 B-13 

92075-174 F — 1 1 

92075-175 F — 1 1 

92075-1785 C-6 

92075-1790 B-13 

92075-1810 B-13 

92075-1 853 C-10 

92075-1863 D-9 

92075-1902 H-4 

92075-1 903 B-6 

92075-1 942 D-13 

92075-277 d-13 

92077-1 087 F-13 

92077-1 094 F-13 

92081-101 8 D-5 

92081-109 D-5 

92081 -111 5 B-14 

92081 -1 580 F-12 

92081-1 587 e-8 

92081 -1 61 2 E-8 

92081 -1 620 C-13 


92110-1045 G-9 

92110-1104 G-9 

921 10-1108 G-9 

92110-1125 G-9 

92110-1140 G-9 

92110-1145 G-9 

92110-3703 G-9 

92112-003 G-9 

92116-1008 E-3 

92116-1067 E-3 

92127-003 G-9 

92143-1042 E-13 

92143-1043 F-7 

92143-1088 G-3 

92143-1199 E-12 

92143-1226 H-4 

92143-1227 E-6 

92143-1233 E-4 

92143-1265 C-13 

92143-1300 E-12 

92143-1301 E-12 

92143-1384 E-13 

92143-1385 E-13 

92143-1428 D-8 

92143-1429 B-14 

92143-1431 C-3 

92144-1029 C-5 

92144-1070 F-7 

92144-1074 C-5 

92144-1084 B-14 
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02144-1 254 P-9 

02144-1 255 P-9 

92144-1 256 P-9 

92144-1 283 G- ? 

92144-1334 E-10 

02144-1349 D-4 

92144-1390 f-5 

92144-1 400 F-5 

92144-1473 9-14 

92144-1 51 8 C-13 

92144-1 523 C-5 

92144-1 535 D-4 

02150-1052 E-10 

92150-1071 D-11 

92150-1075 B-3 

92150-1076 B-3 

92150-1 077 b-3 

92150-1078 B-3 

92150-1112 E-10 

92150-111 3 E-10 

92150-1 11 4 E-8 

921 50-1 1 1 5 E — 7 

921 50-1 11 6 E-7 

92150-111 7 E-4 

921 50-1 140 C-7 

92150-1 143 D-9 

92150-1 154 G-3 

92150-11 67 e-14 

92150-1 180 D-8 

92150-11 86 D-11 

921 50-1 180 f-4 

92150-1 1 94 F-9 

92150-121 0 F-9 

92150-1211 C-13 

92150-1261 F-5 

92150-1272 F-5 

92150-1324 D-13 

92150-1362. B-12 

92150-1363 B-7 

92150-1364 C-6 

02150-1 364 C-7 

92150-1365 C-7 

92150-1367 C-7 

02150-1 405 E-3 

02150-141 5 E-14 

921 50-1425 F-8 

021 50-1447 g-4 

°2160-1 00? B-8 

02160-1007 D-11 

92160-1 036 C-5 


Part No. Grid No. 


021 60-1042 E-5 

021 60-1051 E-13 

°21 60-10°1 D-8 

02160-1161 f-3 


92160-11 oo G-3 

92160-1192 G-8 

921 60-120° 'C-8 

92170-1024 G-7 

02170-1051 C-13 

921 7 0-1 0* 4 C-13 

92170-1060 B-7 

921 70-1118 D-11 

02170-1148 B-7 

92170-1140 b-7 

02170-1151 F-6 

02170-1160 P- 7 

92170-1161 B-3 

921 7Q-11 *4 F-1 4 

92170-11 *5 C-10 

92170-11 86 F-1 4 

92170-11*8 C-9 

92170-11*9 C-o 

92170-hoi g-7 

92170-1201 C-10 

92170-1206 R-7 

°21 7 0-1 20 7 f-1 4 

92170-2042 D-11 

921 *0-105* R -10 

°21 80-10*9 9-1 0 

921 oo-IO^O C-13 

921 90-io 7 1 C-13 

921oo-10 7 2 C-13 

921 90-10 77 C-13 

921 90-1047 c-13 

921 90-10 7 6 P-7 

921 90-1 O 7 * 7 B-7 

921 00-1 100 P-7 

921 OQ-1101 P-7 

021 90-1 103 B-7 

921 90-1117 F-1 1 

92100-1118 C-6 

021 OQ-1 120 B-7 

P2 1 00-1 1*1 D -7 

921O0-11* 7 C-10 

O21°0-11*5 C-10 

92190-1 1 *7 C-1 7 

°21 °0-1161 C— 17 

o? 1 °0-1 1 62 C-13 

921 op-i 165 C-1 7 

071 co -11 6 7 c -1 7 


Part No. 

Grid No. 

o?20 n -10? 7 . .. 

. . C -O 

02200-1077. .. 

..C-6 

02200-107^. . . 

. .C-7 

02200-1041 . .. 

. . * “ 7 

O220 n -1060... 

..C-7 

92200-106 7 ... 

..C-7 
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This grid covers: 


Part Name Index 


Air filter 


Gear change mechanism 

p r 

Balancer 


Generator T . , 

n 7 

Battery case 


Handlebar 

F R 

Brake pedal 


Head lamp 

P A 

Breather body 


Ignition coil 


Cable 


Ignition switch 

p p 

Camshaft 


Label 

Pin 

Carburetor 


Meter 

CIO 

Carburetor parts 


Muffler T , 

R R 

Chain case 


Oil Cooler T , 

n i r 

Change drum 


Oil pan . . T 

p Q 

Clutch 


Oil pump 

n R/n r 

Clutch master cylinder 


Piston 

R-R 

Cowling 


Radiator , , 

n i n/n 1 1 /p» i o 

Cowling lowers 


Rear caliper r 

C 7 

Crankcase 


Rear hub T 

FIR 

Crankcase bolt pattern 


Rear master cylinder 


Crankshaft 


Seat r 

FIR 

Cylinder 


Shift fork 

P A 

Cylinder head 


Shock absorber 

F R 

Cylinder head cover 


Side cover 

P R 

Decal 


Stand T T 

Fin 

Electrical equipment 


Starter motor 

n q 

Engine cover 


Step 


Fender 


Suspension _ r 

F 7 

Frame 


Swing arm 

F R 

Frame fitting 


Tail lamp 

P c 

Front caliper 


Tensioner 

R-1 1 

Front fork 


Tire 

F 1 1 

Front hub 


Tool T 

p Q 

Front master cylinder 


Transmission ... 

P R 

Fuel Pump 


Turn signal 


Fuel tank 


Valve 




< 


> 


J 


* 
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